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UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



STUDER D820 MCH 



MICONC 1.862.615.81 



Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 




.HANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 




HANUFACTURER 


D 1 


50.04.0507 


IN 5402 (3A) 




ANY 


HP.. 102 


1.862.615.01 


ETIK. PRINT. NR. 




St 


D 2 


50.04.0507 


IN 5402 (3A) 




ANY 


HP.. 103 


1.010.105.51 


ETIK. SICHERUNG TlOOniA 




St 


D 3 


50.04.0507 


IN 5402 (3A) 




ANY 






















HP. .Ill 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XLR 


ANY 


F 1 


51.01.0107 


SICHERUNG T lOOHA 




ANY 


HP.. 112 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XLR 


ANY 












HP.. 113 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XIR 


ANY 


J 3 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 114 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XIR 


ANY 


J 4 


54.25.0002 


2 POL W PRINT BUCHSE 


ANY 


HP.. 115 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2.2 x 5 


XLR 


ANY 












HP.. 116 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XLR 


ANY 


J...103 


54.21.2002 


3 POL W CHASSIS/PRINT XLR 


ANY 


HP. .117 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2.2 x 5 


XLR 


ANY 


J...104 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 118 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XLR 


ANY 


J...105 


54.21.2002 


3 POL W CHASSIS/PRINT XLR 


ANY 


HP.. 119 


20.99.0103 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,2 x 5 


XLR 


ANY 


J...106 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 120 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


0...107 


54.21.2002 


3 POL W CHASSIS/PRINT XLR 


ANY 












J...108 


54.21.2020 


1 POL PRINT /CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 121 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2.5 X 8 


BNC 


ANY 


J...109 


54.21.2002 


3 POL W CHASSIS/PRINT XLR 


ANY 


HP.. 122 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...110 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 123 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE 02,5 X 8 


BNC 


ANY 












HP.. 124 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2.5 X 8 


BNC 


ANY 


J...111 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 125 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...112 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 126 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...113 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 127 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE 02,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...114 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 128 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...115 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 129 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...116 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 


HP.. 130 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE 02,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...117 


54.21.2020 


1 POL PRINT/CHASSIS BNC 


AHP 












J...118 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP. .131 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...119 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP.. 132 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...120 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP.. 133 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 












HP.. 134 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...121 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP.. 135 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...122 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP.. 136 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


J...123 


54.13.0036 


9 POL W D-SUB 




ANY 


HP.. 137 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 












HP.. 138 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 




1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH print; 


St 


HP.. 139 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


MP....2 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


HP.. 140 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE 02,5 X 8 


BNC 


ANY 


MP....3 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 












MP....4 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


HP.. 141 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


HP. ...5 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH print; 


St 


HP.. 142 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


HP. ...6 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


HP.. 143 


20.24.7280 


LIN. FORHSCHRAUBE D2,5 X 8 


BNC 


ANY 


HP. ...7 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR,2.4HH PRINT 


St 












HP. ...8 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P 1 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP. ...9 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P 2 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP... 10 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT] 


St 


P 3 


54.14.4016 


ACTION PIN 16P, SN, GERADE 




AHP 












P 4 


54.14.4016 


ACTION PIN 16P, SN, GERADE 




AHP 


HP. ..11 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH print; 


St 


P 5 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP... 12 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH print; 


St 


P 6 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP... 13 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P 7 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP... 14 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P 8 


54.14.4010 


ACTION PIN lOP, SN, GERADE 




AHP 


HP. ..15 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 












HP... 16 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P...101 


54.21.2001 


3 POL H CHASSIS/PRINT XLR 




ANY 


HP. ..17 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P...102 


54.21.2001 


3 POL H CHASSIS/PRINT XLR 




ANY 


HP... 18 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


P...103 


54.21.2001 


3 POL H CHASSIS/PRINT XLR 




ANY 


HP... 19 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR,2.4MH PRINT] 


St 


P...104 


54.21.2001 


3 POL H CHASSIS/PRINT XLR 




ANY 


HP... 20 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR,2.4MH PRINT) 


St 


P...105 


54.21.2001 


3 POL H CHASSIS/PRINT XLR 




ANY 


HP... 21 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR,2.4HH PRINT) 


St 


01 XF..101 


53.03.0116 


SICHERUNGSHALTER STEHEND 




ANY 


HP... 22 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR,2.4nrai PRINT 


St 












HP... 23 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4nini PRINT 


St 


XW...10 


53.05.0147 


POWER TERHINAL ACTION PIN 




AHP 


HP... 24 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 


XW...20 


53.05.0147 


POWER TERHINAL ACTION PIN 




AHP 


HP... 25 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT] 


St 












HP... 26 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


) St 


REHARKS: 










HP... 27 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


St 












HP... 28 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


St 


Aenderung voi 


1 00 auf 01 : 


XFl ist neu XFlOl 






HP... 29 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


St 












HP... 30 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


) St 


HANUFACTURERS: ST - STUDER 


, PH - PHILIPS, 






HP. ..31 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT) St 




1.862.615.81 


HICONC LAR92/01/2100 


HP. ..32 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT) 


St 




1.862.615.81 


HICONC LAR92/08/1101 


HP. ..33 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT 


St 












HP... 34 


1.862.615.02 


NIETHUTTER H3 X 19.7 


XLR.2.4HH PRINT) 


St 


END 










HP... 36 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


1 St 












HP. ..37 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


1 St 












HP... 38 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


1 St 












HP... 39 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HM PRINT 


1 St 












HP... 40 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 


DSUB.2.4HH PRINT 


St 












HP. ..41 


1.862.615.03 


NIETHUTTER H3 X 20.5 (DSUB,2.4HH PRINT) St 












HP. ..51 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 52 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 53 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 54 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 55 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 56 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 57 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 58 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 59 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 60 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP. ..61 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 62 


1.010.035.54 


VERRIEGELUNGS-GEWINDEBOLZEN 


St 












HP... 63 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 64 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 65 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 66 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 67 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 68 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 69 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP. ..70 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP. ..71 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 72 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 73 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP... 74 


24.16.1030 


SICHERUNGS-SCHEIBE 




ANY 












HP.. 101 


1.862.615.13 


HICONC PCB 




St 
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A/D CONVERTER WITH TRAFO 1.862.650.21 



Ad .. 


POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION MANU FACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


...MANUFACTURER 


A. 


...1 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...139 


59.34.4680 


68 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


A. 


...2 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D, ANTI ALIASING FILTER 


St 


























C...142 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..11 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...143 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..u 


l.«bif.b/t).iSl 






bACKbAb A/U, Ami ALlAbiHb MLItK 


bt 


L. . .mo 




cc p 


6uv, otK 


ANY 


A. 


..21 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...157 


59.05.2102 


1 n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..22 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D. ANTI ALIASING FILTER 


St 


C...158 


59.05.2102 


1 n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 
















C...159 


59.05.2471 


470 p 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..31 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 












A. 


..32 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D, ANTI ALIASING FILTER 


St 


C...162 


59.34.2220 


22 p 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C...163 


59.05.1682 


6.8 rt 


1%, 50V, PP 


ANY 


A. 


..41 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...164 


59.34.4680 


68 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


A. 


..42 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D. ANTI ALIASING FILTER 


St 


C...167 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


ANY 
















C...168 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..51 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...170 


59.34.2220 


22 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


A. 


..52 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D, ANTI ALIASING FILTER 


St 


























C...182 


59.05.2102 


1 n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


A. 


..61 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUI MODULt 


St 


C...1B3 


09.00.21U2 


i n 


2.5%, ibOv, HP 


ANY 


A. 


..62 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D. ANTI ALIASING FILTER 


St 


C...184 


59.05.2471 


470 p 


2.5%, 160V, PP 


ANY 
















C...187 


59.34.2220 


22 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


A. 


..71 


1.862.677.00 






BACKBAG A/D, INPUT MODULE 


St 


C...188 


59.05.1682 


6.8 n 


1%, 50V, PP 


ANY 


A. 


..72 


1.862.676.81 






BACKBAG A/D, ANTI ALIASING FILTER 


St 


C...189 


59.34.4680 


68 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


...1 


59.34.0479 


4.7 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...192 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


■ ANY 


C. 


...2 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...193 


59.05.1102 


1 n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C. 


...3 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...195 


59.34.2220 


22 p 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


...4 


59.34.0479 


4.7 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 












C. 


...7 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%. 160V, PP 


ANY 


C...201 


59.34.2330 


33 P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


...8 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C...202 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


...9 


59.05.2471 


470 


P 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C...203 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..10 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...204 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 
















C...208 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..11 


59.22.5470 


47 


u 


20%. 16V, EL 


ANY 


C...209 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..12 


59.34.2220 


22 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...210 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C. 


..13 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%, 50V, PP 


ANY 












C. 


..14 


59.34.4680 


68 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...214 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..17 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C...215 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..18 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C...216 


59.22.5101 


100 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C. 


..19 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...217 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..20 


59.34.2220 


22 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...218 


59.22.5101 


100 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C. 


..21 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C...254 


59.22.5101 


100 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C. 


..22 


59.06.0683 


68 


n 


20%. 50V, CER 


ANY 












C. 


..23 


59.22.5101 


100 


u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C..1003 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


C. 


..24 


59.06.0683 


68 


n 


20%. 50V, CER 


ANY 


C..1005 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..25 


59.22.5101 


100 


u 


20%, 25V, EL 


ANY 


C..1006 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1007 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..32 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 












c. 


..33 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1011 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..34 


59.05.2471 


470 


P 


2.5%. 160V, PP 


ANY 


C..1012 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


..37 


59.34.2220 


22 


P 


20%. 50V, CER 


ANY 


C..1013 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


..38 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%. 50V, PP 


ANY 


C..1014 


59.06.0683 


68 n 


20%. 50V, CER 


ANY 


c. 


..39 


59.34.4680 


68 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1015 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1016 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..42 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1017 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..43 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1018 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..45 


59.34.2220 


22 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1019 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1020 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..57 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 












c. 


..58 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1021 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..59 


59.05.2471 


470 


p 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1028 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1029 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..62 


59.34.2220 


22 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 












c. 


..63 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%. 50V, PP 


ANY 


C..1031 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..64 


59.34.4680 


68 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1032 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..67 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1033 


59.22.5470 


47 u 


20%. 25V, EL 


ANY 


c. 


..68 


59.05.1102 


1 


n 


1%. 160V, PP 


ANY 


C..1034 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


..70 


59.34.2220 


22 


P 


20%. 50V, CER 


ANY 


























C..1053 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..71 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1055 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..72 


59.05.2221 


220 


p 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1056 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..73 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1057 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..74 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 












c. 


..75 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1061 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..76 


59.05.2221 


220 


p 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1062 


59.22.5470 


47 u 


20%. 25V, EL 


ANY 


c. 


..77 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


C..1063 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


..78 


59.05.2221 


220 


P 


2.5%, 50V, PP 


ANY 


























C..1078 


59.06.0683 


68 n 


20%. 50V, CER 


ANY 


c. 


..82 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1079 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..83 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 












c. 


..84 


59.05.2471 


470 


p 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1081 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..87 


59.34.2220 


22 


p 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1082 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..88 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%, 50V, PP 


ANY 


C..1083 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


..89 


59.34.4680 


68 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1084 


59.22.5470 


47 u 


20%. 25V, EL 


ANY 


c. 


..92 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1103 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..93 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1105 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


..95 


59.34.2220 


22 


p 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1106 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1107 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.107 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 












c. 


.108 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1111 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.109 


59.05.2471 


470 


P 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1112 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 
















C..1113 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


.112 


59.34.2220 


22 


p 


20%, 50V, CER 


ANY 












c. 


.113 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%, 50V, PP 


ANY 


C..1128 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.114 


59.34.4680 


68 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1129 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.117 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 












c. 


.118 


59.05.1102 


1 


n 


1%, 160V, PP 


ANY 


C..1131 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.120 


59.34.2220 


22 


p 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1132 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
















C..1133 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


.132 


59.05.2102 


1 


n* 


2.5%. 160V, PP 


ANY 


C..1134 


59.22.5470 


47 u 


20%, 25V, EL 


ANY 


c. 


.133 


59.05.2102 


1 


n 


2.5%, 160V, PP 


ANY 












c. 


.134 


59.05.2471 


470 


P 


2.5%, 160V, PP 


ANY 


C..1153 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.137 


59.34.2220 


22 


P 


20%, 50V, CER 


ANY 


C..1155 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 


c. 


.138 


59.05.1682 


6.8 


n 


1%. 50V, PP 


ANY 


C..1156 


59.06.0683 


68 n 


20%, 50V, CER 


ANY 
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STUDER D820 MCH 



A/D CONVERTER WITH TRAFO 1.862.650.21 



..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 




C..1157 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1161 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1162 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1163 


59.22.5470 


47 




20%, 26V, 


EL 


C..1178 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1179 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1181 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1182 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1183 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1184 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1201 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1202 


59.22.6100 


10 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1203 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1205 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


r 


M '>'> fiinn 


10 


y 


203f_ 2f;v, 


EL 


C..1207 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1208 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1209 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1210 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1213 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1214 


59.06.0683 


68 


R 


20%, 50V, 


CER 


C..1215 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1216 


59.22.5101 


100 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1217 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1218 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1219 


59.06.0683 


68 


n 


20%, 50V, 


CER 


C..1222 


59.06.0683 


68 


R 


20%, 50V, 


CER 


C..1223 


59.22.5470 


47 


u 


20%, 25V, 


EL 


C..1224 


59.06.0683 


68 


R 


20%, 50V, 


CER 


C..1225 


59.32.1152 


1.5n 


1%, 160V, 


PP 


D...201 


50.04.0122 






IN 4001 




D...203 


50.04.0122 






IN 4001 




B...205 


50.04.0122 






IN 4001 




F...201 


51.01.0116 






T800niA / 250V, i 


F...202 


51.01.0116 






T800niA / 250V, ‘ 


F...204 


51.99.0133 






MINIFUSE 7A 




HC..201 


1.010.105.50 






A 826-3 ADAM 


IC....1 


50.10.0108 






LM317 LZ 




IC....3 


50.07.0037 






AD 7528 JN 




IC....4 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC....5 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC....6 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC....7 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC....8 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...10 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC...11 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC...12 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC...13 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC...29 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC...31 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...32 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC...33 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...53 


50.07.0037 






AD 7528 JN 




IC...54 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC...55 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC...56 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...57 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC...58 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...79 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC...81 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC...82 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC...83 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..103 


50.07.0037 






AD 7528 JN 




IC..104 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC..105 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC..106 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..107 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC..108 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..129 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC..131 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..132 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC..133 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..153 


50.07.0037 






AD 7528 JN 




IC..154 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC..155 


50.99.0181 






HI -200-5 




IC..156 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..157 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC..158 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..179 


50.09.0106 






NE 5532 AN 




IC..181 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..182 


50.17.0101 






HI 201 HS 




IC..183 


50.09.0109 






HA-2525-5 




IC..201 


1.010.106.50 






0PA600BM 





Ad ..POS REF. No... 



DESCRIPTION HANUFACTURER 



ANY 


IC. 


.202 


50.15.0114 




IC. 


.203 


50.21.0244 


AN^ 


IC. 


.204 


50.18.0100 


m 


IC. 


.205 


50.14.0114 


m 


IC. 


.206 


50.06.0113 




IC. 


.207 


50.21.0574 


ANY 


IC. 


.208 


50.06.0138 


ANY 


IC. 


.209 


50.06.0540 




IC. 


.210 


50.18.0013 


ANY 








ANY 


IC. 


.211 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.212 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.213 


50.14.0129 




IC. 


.214 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.215 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.216 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.217 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.218 


50.14.0129 


ANY 


IC. 


.219 


50.17.0541 


ANY 


IC. 


.220 


50.17.1595 


ANY 








ANY 


IC. 


.221 


50.17.1595 


ANY 


IC. 


.222 


50.17.1595 




IC. 


.226 


50.10.0104 


ANY 


IC. 


.228 


50.10.0105 


ANY 


IC, 


,230 


50.10.0105 


ANY 








ANY 


IC. 


.231 


50.21.0374 


ANY 








ANY 


J.. 


...1 


54.01.0021 


ANY 


JP. 


...1 


54.01.0020 


ANY 








ANY 


L.. 


.201 


62.03.0010 


ANY 


L.. 


.202 


62.03.0010 


ANY 


L.. 


.203 


62.03.0010 




L.. 


.204 


62.03.0010 


ANY 








ANY 


MP. 


...1 


1.862.650.11 


ANY 


MP. 


...2 


50.20.3005 




MP. 


...3 


28.99.0119 


ANY 


MP. 


...4 


28.99.0119 


ANY 


MP. 


...5 


28.99.0119 


ANY 


MP. 


...6 


28.99.0119 




MP. 


...7 


21.53.0355 


Ar 


MP. 


...8 


21.53.0355 




MP. 


...9 


24.16.1030 


ANY 


MP. 


..10 


24.16.1030 


Ad 








ANY 


MP. 


..11 


21.53.0371 


ANY 


MP. 


..12 


37.01.0101 


ANY 


MP. 


..13 


37.01.0101 


Ad 


MP. 


..14 


1.010.006.50 


ANY 


MP. 


..15 


50.20.0404 


ANY 


MP. 


..16 


1.862.650.03 




MP. 


..17 


1.862.650.02 


ANY 


MP. 


..18 


1.862.650.02 


ANY 


MP. 


..19 


1.862.650.02 


ANY 


MP. 


..21 


21.53.0371 


ANY 


MP. 


..22 


37.01.0101 




MP. 


..23 


37.01.0101 


ANY 


MP. 


..24 


1.010.006.50 


Ad 


MP. 


..25 


50.20.0404 


ANY 


MP. 


..26 


1.862.650.02 


Ad 


MP. 


..31 


21.53.0371 


ANY 


MP. 


..32 


37.01.0101 


ANY 


MP. 


..33 


37.01.0101 


ANY 


MP. 


..34 


1.010.006.50 


Ad 


MP. 


..35 


50.20.0404 


ANY 


MP. 


..36 


1.862.650.02 




MP. 


..37 


1.862.650.02 


ANY 


MP. 


..38 


1.862.650.02 




MP. 


,.39 


64.01.0108 


ANY 


MP. 


..40 


1.101.001.21 


Ad 








ANY 


MP. 


..42 


43.01.0108 




HP. 


..43 


1.010.114.51 


Ad 


MP. 


..44 


1.010.114.51 


ANY 


MP. 


..45 


1.010.130.51 


ANY 


MP. 


..46 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..47 


1.862.650.04 


Ad 


MP. 


..48 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..49 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..51 


1.862.650.04 


HP. 


..52 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..53 


1.862.650.04 


Ad 


MP. 


..54 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..55 


1.862.650.04 




MP. 


..56 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..57 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..58 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..59 


1.862.650.04 


ANY 


MP. 


..60 


1.862.650.04 


Ad 








ANY 


MP. 


..61 


1.862.650.08 




MP. 


..62 


1.862.650.01 


ANY 


MP. 


..63 


1.862.650.07 




MP. 


,.64 


1.862.650.05 


ANY 


MP. 


..65 


1.862.650.05 


Ad 


MP. 


..66 


1.862.650.06 


ANY 


MP. 


..67 


1.862.650.06 


MP. 


..68 


29.21.6002 


Bb 


01 MP. 


..69 


1.862.650.09 



uA 9637 ACP, 9637 ATC 
74 F 244 

GAL 16 V 8 - 25 LP 
28L 22N, 63 S 281 N 
74 LS 113 N 
74 F 574 
74 LS 138 
74 LS 540 

PAL 20 L 10 (: 

74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 LS 219 
74 HCT 541 
74 HC 595 

74 HC 595 
74 HC 595 
LM 317 SP 
LM 337 SP 
LM 337 SP 



JUMPER CONNECTOR 



SW 1.862.901.20) 
SW 1.862.900.20) 



(SW 1.862.902.20) 



48 uH 2 A 
48 uH 2 A 
48 uH 2 A 
48 uH 2 A 



PCB 

HEAT SINK 

RIVETING NUT, D2. 5*0. 15*10 
RIVETING NUT, 02.5*0.15*10 
RIVETING NUT, 02.5*0.15*10 
RIVETING NUT, 02.5*0.15*10 
CYLIN. SCREW, M3*8 
CYLIN. SCREW, M3*8 
FIN WASHER, 03.2/5.5 
FIN WASHER, 03.2/5.5 

CYLIN. SCREW, M3* 14 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
SPRING WASHER TO T0220 
INSULATING TUBE, 06.0/3.5 
INSULATOR 
SCREENING COVER 
SCREENING COVER 
SCREENING COVER 

CYLIN. SCREW, M3*14 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
SPRING WASHER TO T0220 
INSULATING TUBE, 06.0/3.5 
SCREENING COVER 

CYLIN. SCREW, M3* 14 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
LOCK WASHER, 03.2/8*0.3 
SPRING WASHER TO T0220 
INSULATING TUBE, 06.0/3.5 
SCREENING COVER 
SCREENING COVER 
SCREENING COVER 
WIRE 9mg 

LABEL ''HAR0WARE-21" 

ESE LABEL 
LABEL "TBOOmA" 

LABEL "T800mA" 

LABEL "F7.00A" 

ISOLATION ZU ABSCHIRMBLECH 
ISOLATION ZU ABSCHIRMBLECH 
ISOLATION ZU ABSCHIRMBLECH 
ISOLATION ZU ABSCHIRMBLECH 



ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 
ISOLATION ZU 



ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 

ABSCHIRMBLECH 
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DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 




MANUFACTURER 


01 MP...70 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 


R...141 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 














R...142 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


01 MP...71 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 


R...143 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


01 MP...72 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 


R...145 


57.11.3241 


240 E 


1%. MF 




ANY 


/\1 Up 7-> 






pi JO p*A C 




ANY 


Pi 1 ■ 


CO 1*1 0-1 CO 


■jC L 


1?;?, MF 




ANY 


01 MP...74 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2M,5 




ANY 


R...147 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


01 MP...75 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 


R...148 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


01 MP...76 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 


R...150 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


01 MP...77 


20.21.7102 




Blechschraube d2,2*4,5 




ANY 














02 MP...78 


1.862.650.10 




Isolation 




ANY 


R...155 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 














R...156 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


P 1 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 EURO PRINT 


ANY 


R...157 


57.11.3222 


2.2 k 


1%. MF 




ANY 


P 2 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 EURO PRINT 


ANY 


R...158 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R 1 


57.11.3151 


150 E 


1% ME 




ANY 


R...163 


57.11.3561 


560 E 


1%, MF 




ANY 


R 2 


57.11.3471 


470 E 


1% MF 




ANY 


R...164 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R 5 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, HF 




ANY 


R...166 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 


R 6 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


R...167 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R 7 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...168 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R 8 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...170 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R....13 


57.11.3561 


560 E 


1%, MF 




ANY 


R...171 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R....14 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R...172 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


R....16 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 


R...173 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R....17 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R...175 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


R....18 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R...180 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


R....20 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


























R...181 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


R....21 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R...182 


57.11.3222 


2.2 k 


1%. MF 




ANY 


R....22 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


R...183 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R....23 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...188 


57.11.3561 


560 E 


1%. MF 




ANY 


R....25 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


R...189 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R....30 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


























R...191 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 


R....31 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


R...192 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R....32 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...193 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R....33 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...195 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R....38 


57.11.3561 


560 E 


1%, MF 




ANY 


R...196 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R....39 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R...197 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 














R...198 


57.11.3222 


2.2 k 


i%, MF 




ANY 


R....41 


57.11.3202 


2 K 


1%, MF 




ANY 


R...200 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


R....42 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 














R....43 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R...201 


57.11.3242 


2.4 k 


1%, MF 




ANY 


R....45 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R...202 


57.11.3102 


1 k 


1%, MF 




ANY 


R....46 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


R...203 


57.11.3102 


1 k 


1%, MF 




ANY 


R....47 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


R...204 


57.11.3102 


1 k 


1%, MF 




ANY 


R....48 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...205 


57.11.3221 


220 E 


1%, MF 




ANY 


R....50 


57.11.5475 


4.7 M 


5%. MF 




ANY 


R...206 


57.11.3511 


510 E 


1%, MF 




ANY 














R...207 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R....55 


57.11.3332 


3.3 k 


1%. MF 




ANY 


R...210 


57.11.3511 


510 E 


1%, MF 




ANY 


R....56 


57.11.3332 


3.3 k 


1%. MF 




ANY 














R....57 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...211 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R....58 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R...214 


57.56.5470 


47 E 


10%, 4W 




ANY 














R...215 


57.11.3911 


910 E 


1%, MF 




ANY 


R....63 


57.11.3561 


660 E 


1%, MF 




ANY 


R...216 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


R....64 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


R...218 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R....66 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 


R...219 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


R....67 


57.11.3512 


5.1 k 


1%. MF 




ANY 














R....68 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


RA....2 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....70 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


























RA...12 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PM6 


ANY 


R....71 


57.11.3153 


15 k 


1%. MF 




ANY 














R....72 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


RA...22 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....73 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 














R....75 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


RA...32 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....80 


57.11.3332 


3.3 k 


1%. MF 




ANY 


























RA...42 


58.01.8502 


5 k 


10%. .5 W 


PMG 


ANY 


R....81 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 














R....82 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


RA...52 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....83 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 














R....88 


57.11.3561 


560 E 


1%, MF 




ANY 


RA...62 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....89 


57.11.3512 


5.1 k 


1%. MF 




ANY 


























RA...72 


58.01.8502 


5 k 


10%, .5 W 


PMG 


ANY 


R....91 


57.11.3202 


2 k 


1%, MF 




ANY 














R....92 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


TP....1 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R....93 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ...2 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R....95 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


TP. ...3 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R....96 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ...4 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R....97 


57.11.3120 


12 E 


1%. MF 




ANY 


TP. ...5 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R....98 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ...6 


64.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...100 


57.11.5475 


4.7 M 


5%, MF 




ANY 


TP. ...7 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 














TP. ...8 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...105 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ...9 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...106 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ..10 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...107 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 














R...108 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ..11 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 














TP. ..12 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


, R...113 


57.11.3661 


660 E 


1%, MF 




ANY 


TP. ..14 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...114 


57.11.3512 


5.1 k 


1%. MF 




ANY 


TP. ..15 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...116 


57.11.3202 


2 K 


1%, MF 




ANY 


TP. ..16 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...117 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 














R...118 


57.11.3153 


15 k 


1%. MF 




ANY 


TP... 25 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...120 


57.11.3241 


240 E 


1%, MF 




ANY 


TP... 26 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 














TP... 27 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...121 


57.11.3153 


15 k 


1%, MF 




ANY 


TP... 28 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...122 


57.11.3120 


12 E 


1%, MF 




ANY 


TP... 29 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...123 


57.11.3222 


2.2 k 


1%. MF 




ANY 


TP... 30 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...125 


57.11.5475 


4.7 M 


5%. MF 




ANY 














R...130 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, HF 




ANY 


TP. ..31 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 














TP. ..32 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...131 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, MF 




ANY 


TP... 33 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...132 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


TP... 35 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...133 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, MF 




ANY 


TP. ..36 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...138 


57.11.3661 


560 E 


1%, MF 




ANY 


TP. ..37 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 


R...139 


57.11.3512 


5.1 k 


1%, MF 




ANY 


TP... 38 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 














TP... 40 


54.02.0320 




TESTPOINT 




ANY 
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TP. ..41 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


TP... 42 


64.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


TP... 43 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


ir...44 


• S/C. • v«»c.v 








ANY 


XF..201 


53.03.0118 






FUSE HOLDER 


ANY 


XF..202 


53.03.0118 






FUSE HOLDER 


ANY 


XF..204 


53.03.0118 






FUSE HOLDER 


ANY 


XIC...3 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC...4 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC...6 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC...7 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC...8 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..29 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..31 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC..32 


53.03.0168 






DIL-SOCKET. 16-PIN 


ANY 


XIC..33 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..53 


53.03.0165 






DIL-SOCKET. 20-PIN 


ANY 


XIC..54 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..56 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..57 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC..58 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..79 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC..81 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC..82 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC..83 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.103 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.104 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.106 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.107 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.108 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC.129 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.131 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC.132 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.133 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.153 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.154 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC.156 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.157 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.158 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.179 


53.03.0166 






DIL-SOCKET. 8-PIN 


ANY 


XIC.181 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.182 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.183 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.202 


53.03.0166 






DIL-SOCKET, 8-PIN 


ANY 


XIC.203 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.204 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.205 


53.03.0165 






OIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.206 


53.03.0167 






DIL-SOCKET, 14-PIN 


ANY 


XIC.207 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.208 


53.03.0168 






DIL-SOCKET. 16-PIN 


ANY 


XIC.209 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.210 


53.03.0182 






DIL-SOCKET, 24-PIN, MOLDED 


ANY 


XIC.211 


53.03.0168 






DIL-SOCKET. 16-PIN 


ANY 


XIC.212 


53.03.0168 






DIL-SOCKET. 16-PIN 


ANY 


XIC.213 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.214 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.215 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.216 


53.03.0168 






DIL-SOCKET. 16-PIN 


ANY 


XIC.217 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.218 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.219 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


XIC.220 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.221 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.222 


53.03.0168 






DIL-SOCKET, 16-PIN 


ANY 


XIC.231 


53.03.0165 






DIL-SOCKET, 20-PIN 


ANY 


REMARKS: 












Aenderungen : 


von 20 auf 21 : 


nur 


Baugruppennr. erhoht 




MANUFACTURERS 


: St = STUDER 


, Ph 


» PHILIPS, An = ANALOGIC, Ha = HARRIS, 






Bb = BURR BROWN 


Ad 


= ANALOG DEVICES 




ABBREVIATIONS: CER = CERAMIC / PP 


POLY-PROPYLENE / MF = METAL-FILM RESISTOR / 






XF = CLAMP 


FOR 


FUSES / XIC = IC-SOCKET 
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.10 


50.50.0010 
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...2 
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ANY 
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50.21.0169 
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57.11.3102 
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ANY 


C. 


...4 
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, PETP 




ANY 


IC. 
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50.21.0169 




.. 74 F 169 ., 
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57.11.3102 
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1%, 0207 , MF 


ANY 


C. 


...5 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63 V 


. PETP 




ANY 


IC. 


.13 


50.17.1151 




.. 74 HC 151 ., 


.A 




ANY 


R 6 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 


C. 


...6 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


IC. 


.14 


50.17.1151 




.. 74 HC 151 ., 


.A 




ANY 


R 7 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 


C. 


...7 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC. 


.15 


50.21.0000 
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ANY 


R 8 


57.11.3102 
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1%, 0207 , MF 
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C. 


...8 


59.06.0683 
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10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


IC. 


.16 


50.21.0169 




.. 74 F 169 ., 






ANY 


R 9 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 


C. 


...9 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.17 


50.17.1138 




.. 74 HC 138 ., 


,A 




ANY 


R....10 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , HF 


ANY 


C. 


..10 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.18 


50.17.1138 




.. 74 HC 138 ., 


.A 




ANY 
































IC. 


.19 


50.06.0000 




SN 74 LS 00 N 


TTL 




ANY 


R....11 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 


c. 


..11 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 
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50.18.0100 
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ANY 
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57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 
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c. 
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.068 u 
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63V 
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IC. 


.21 


50.17.1597 




.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 


R....16 
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1%, 0207 , MF 


ANY 


c. 


..14 
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ANY 


IC. 


.22 


50.17.1597 




.. 74 HC 597 ., 






ANY 


R....17 


57.11.3102 




1.0 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 


c. 


..15 


59.34.5471 
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ANY 


IC. 


.23 
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ANY 
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ANY 
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.068 u 


10%, 
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ANY 


IC. 


.24 
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ANY 
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ANY 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 
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ANY 


IC. 


.25 


50.17.1597 
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.A 




ANY 














c. 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.26 
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.. 74 HC 597 ., 


,A 




ANY 


RZ....3 


57.88.4332 






8 * 3.3 k, 2%, SP 9 


ANY 


c. 


..19 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.27 


50.17.1597 




.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 


RZ....4 


57.88.4332 






8 * 3.3 k, 2%, SP 9 


ANY 


c.. 


..20 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.28 


50.17.1597 




.. 74 HC 597 ., 


,A 




ANY 
































IC. 


.29 


50.17.1595 




.. 74 HC 595 ., 


.A 




ANY 


TP....1 


64.02.0320 
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ANY 


c.. 


..21 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.30 


50.17.1595 




.. 74 HC 595 ., 


.A 




ANY 


TP. ...2 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


c.. 


..22 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


















TP. ...3 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


c.. 


..23 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.31 


50.17.1595 




.. 74 HC 595 ., 


.A 




ANY 


TP. ...4 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


c.. 


..24 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.32 


50.17.1595 




. . 74 HC 595 . , 


.A 




ANY 


TP. ...5 


54.02.0320 
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ANY 


c.. 


..25 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.33 


50.17.1597 




. . 74 HC 597 . , 


.A 




ANY 


TP. ...6 


54.02.0320 






TESTPOINT 


ANY 


c.. 
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59.06.0683 


.068 u 
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63V 
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ANY 


IC. 
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.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 
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54.02.0320 
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ANY 
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ANY 
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.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 
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54.02.0320 
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ANY 
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..28 


59.06.0683 
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10%, 
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ANY 


IC. 
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.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 
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54.02.0320 
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ANY 


c.. 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.37 


50.17.1597 




.. 74 HC 597 ., 


.A 




ANY 
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54.02.0320 
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ANY 


c.. 


..30 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 
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50.17.1597 




. . 74 HC 597 . , 


.A 




ANY 
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ANY 


TP. ..11 


54.02.0320 
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ANY 


c.. 


..31 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.40 


50.17.1597 




. . 74 HC 597 . , 


.A 




ANY 














c.. 


..32 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 
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ANY 


c.. 
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59.06.0683 
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63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.41 


50.17.1595 
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.A 




ANY 
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ANY 


c.. 
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59.06.0683 
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PETP 




ANY 


IC. 


.42 


50.17.1595 




.. 74 HC 595 ., 


.A 




ANY 














c.. 


..35 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.43 


50.17.1595 




. . 74 HC 595 . , 


.A 




ANY 


XIC..20 


53.03.0165 






DIL 20-P0L, LOET 




c.. 


..36 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 




ANY 


IC. 


.44 


50.17.1595 




.. 74 HC 595 ., 


,A 




ANY 














c.. 
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.068 u 
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63V 


PETP 




ANY 
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50.17.1595 
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ANY 
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c.. 


..47 
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63V 


PETP 




ANY 


IC. 
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50.17.1273 




.. 74 HC 273 ., 


.A 




ANY 
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c.. 


..48 


59.06.0683 
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63V 
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IC. 
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.A 




ANY 














c.. 


..49 


59.06.0683 


.068 u 
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63V 


, PETP 




ANY 


IC. 


.57 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 
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59.06.0683 


.068 u 
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63V 


, PETP 




ANY 


IC. 


.58 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 
































IC. 


.59 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 


..51 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC., 


,.60 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 


..52 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 






























c.. 


..53 


59.06.0683 


.068 u 
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63V 


, PETP 




ANY 


IC., 


,.61 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC., 


,.62 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 


..55 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC., 
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50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 


..56 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC., 


,.64 


50.06.0597 




SN 74 LS 597 N 






ANY 














c.. 


..57 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


IC., 


.65 


50.06.0240 




SN 74 LS 240 N 


TTL-3 




ANY 














c.. 


..58 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC., 


.66 


50.06.0000 




SN 74 LS 00 N 


TTL 




ANY 














c.. 


..59 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC., 


.67 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP 


(SW 1.862.916.21) 


ANY 














c.. 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC.. 


,.68 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 
































IC.. 


.69 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..61 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


. PETP 




ANY 


IC.. 


.70 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..62 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 






























c.. 


..63 


59.06.0683 


.068 U 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC.. 


,.71 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..64 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


IC.. 


.72 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..65 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC.. 


.73 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..66 


59.06.0683 
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10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC.. 


.74 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..67 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


IC.. 


.75 


50.06.1874 




SN 74 ALS 874 N 






ANY 














c.. 


..68 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC.. 


.76 


50.06.0684 




SN 74 LS 684 N 






ANY 














c.. 


..69 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


. PETP 




ANY 


IC.. 


.77 


50.06.0000 




SN 74 LS 00 N 


TTL 




ANY 














c.. 


..70 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


IC.. 


.78 


50.14.0155 




NMC 27 C 64 Q 200 


(SW 1.862.917.20) 


ANY 














c.. 


..71 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


J... 


..1 


54.01.0021 




JUMPER CONNECTOR 






ANY 














c.. 


..72 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


J... 


..2 


54.01.0021 




JUMPER CONNECTOR 
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c.. 


..73 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


J... 


..3 


54.01.0021 
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..74 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 
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, PETP 




ANY 


J... 




54.01.0021 
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ANY 














c.. 
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59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 






























c.. 


..76 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


L... 


..1 


62.03.0010 
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WIDEBAND HF CHOKE 






ANY 














c.. 


..77 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 






























c.. 


..78 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


HP.. 


..1 


1.862.653.12 




INPUT/OUTPUT PCB 






St 














c.. 


..79 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


MP.. 


..2 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2 


.5*0.15* 


10 


ANY 














c.. 


..80 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


HP.. 


..3 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2 


.5*0.15* 


10 


ANY 
































HP.. 


..4 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2 


.5*0.15* 


10 


ANY 














c.. 


..81 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


HP.. 


..5 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2 


.5*0.15* 


10 


ANY 














c.. 


..82 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V 


, PETP 




ANY 


MP.. 


..6 


1.010.130.51 




TEXT-ETIK. 5*20 


(F7.00A) 


ST 














c.. 


..83 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


, PETP 




ANY 


MP.. 


..7 


43.01.0108 




ESE-WARNSCHILD 






ANY 














c.. 


..84 


59.32.1330 


33 p 


10%, 


400V 


, CER 




ANY 


MP.. 


..8 


1.101.001.22 




TEXT-ETIK. 5*20 


lARDWARE 


-22 


St 














c.. 


..85 


59.32.1101 


100 p 


10%. 


400V 


, CER 




ANY 


MP.. 


..9 


1.862.653.01 




NR.-ETIKETTE 5 * : 


20 




St 














c.. 


..86 


59.32.1680 


68 p 


10%, 


400V 


, CER 




ANY 


MP.. 


.10 


1.862.653.02 




LABEL "I/O" 






ST 














F.. 


...1 


51.99.0133 




MINI FUSE 7A 




ANY 


MP.. 


.11 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 






ST 
































MP.. 


.12 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 






ST 














IC. 


...1 


50.17.0645 




SN 7' 


HCT 645 N 




ANY 


HP.. 


.13 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 






ST 














IC. 


...2 


50.17.0645 




SN It 


HCT 645 N 




ANY 


HP.. 


.14 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 






ST 














IC. 


...3 


50.06.0244 




SN V 


LS 244 N 


TTL-3 
































IC. 


...4 


50.17.0244 




SN V 


HCT 244 N 




ANY 


P... 


..1 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 EURO PRINT 


ANY 














IC. 


...5 


50.15.0109 




AM26 


LS33 PC.DS26 


LS33 CN 


ANY 


P... 


..2 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 EURO PRINT 


ANY 














IC. 


...6 


50.15.0108 




AM26 


LS 31 


PC.AH26 


LS31 CN 


ANY 






























IC. 


...7 


50.17.1151 




.. It 


HC 151 ., 


,A 


ANY 


P... 


.11 


54.01.0020 




STIFTLEISTE ****** 


QTY 12 




ANY 














IC. 


...8 


50.17.1595 




.. V 


HC 595 . , 


.A 


ANY 




























IC. 


...9 


50.50.0010 




PORTMASTER 






St 


R... 


..1 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 
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C SEC - CTRL') 
■ - — - 



(SEC 



CTRL') 




Qli 

Q10[ 



UI f'lC 



CES 



m 

E-Qie 



^ CB3 
22u 












PERIPHERAL INTERFACE 1.862.656.25 



Jim, 




Modifikationen out Lotseite: 



Leiterbahnen unterbrechen bei A , B,C und 2 x bej IC 89 (sieh© sep. Skizze A) 



Wrap - Draht 
Wrap- Draht 
Wrap- Draht 



MP18 = Verbindung IC 25 Pin 1 
MP 19 = Verbindung IC19 Pin 3 
MP 20= Verbindung IC19 Pin 8 



IC33 Pin 16 
IC 48 Pin 3 
IC 55 Pin 19 



..PCS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 








MANUFACTURER 


Ad ..1 


POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 








MANUFACTURER 


c. 


...1 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...41 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...2 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...42 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...3 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...43 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...4 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...44 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...5 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...45 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...6 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...46 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...7 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...47 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...8 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...48 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


...9 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...49 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..10 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...50 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..11 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...51 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..12 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...52 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..13 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...53 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..14 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...54 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..15 


59.22.3471 


470 u 


-20%, 


lOV 


EL 


ANY 


C. 


...55 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


. PETP 


ANY 


c. 


..16 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...56 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..17 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...57 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..18 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...58 


59.22.5220 


22 u 


-20%, 


25V , 


, EL 


ANY 


c. 


..19 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...59 


59.22.6100 


10 u 


-20%, 


35V , 


, EL 


ANY 


c. 


..20 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...60 


59.22.5220 


22 u 


-20%, 


25V . 


, EL 


ANY 


c. 


..21 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...61 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..22 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...62 


59.22.5220 


22 u 


-20%, 


25V , 


, EL 


ANY 


c. 


..23 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...63 


59.22.5220 


22 u 


-20%, 


25V , 


, EL 


ANY 


c. 


..24 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


, 63V 


PETP 


ANY 


C. 


...64 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..25 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


C. 


...65 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..26 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...66 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V . 


, PETP 


ANY 


c. 


..27 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...67 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..28 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...68 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V . 


, PETP 


ANY 


c. 


..29 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...69 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V . 


, PETP 


ANY 


c. 


..30 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...70 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V . 


, PETP 


ANY 


c. 


..31 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...71 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..32 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...72 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V . 


, PETP 


ANY 


c. 


..33 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...73 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..34 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...74 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..35 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...75 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..36 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...76 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..37 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...77 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


. PETP 


ANY 


c. 


..38 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...78 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


, PETP 


ANY 


c. 


..39 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...79 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


. PETP 


ANY 


c. 


..40 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V 


PETP 


ANY 


c. 


...80 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 


63V , 


PETP 


ANY 
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Ad ..POS.. 


...REF, No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


C....81 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.31 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.934.20) 


ANY 


C....82 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.32 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


[. 862. 935. 20 


ANY 


C....83 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.33 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.932.21) 


ANY 


C....84 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.34 


50.14.0133 


HM 6264LP-15 




ANY 


C....85 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.35 


50.14.2004 


HN 27256 FI (SW 


[.862. 937. 22) 


ANY 


r DC 


CQ AC ACDD 


ACfl 


.. 


e.'iM DFTD 




ANY 


ir 


lift 


fin 1#; nii« 


7 ftn^A d MH7 




ANY 


C....87 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.37 


50.16.0119 


HD 63 A 03 RP 




ANY 


C....88 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.38 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ, 




ANY 


C....89 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.39 


50.17.7541 


74 ACT 541 




ANY 


C....90 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.40 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.930.20) 


ANY 


C....91 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.41 


50.17.7074 


74 ACT 74 




ANY 


C....92 


59.06.0683 


.068 


li 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.42 


50.14.0133 


HM 62 64 LP- 15 




ANY 


C....93 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.43 


50.14.2004 


HN 27256 FI (SW 


1.862.938.25) 


ANY 


C....94 


59.06.0683 


.068 u 


10%. 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.44 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.929.20) 


ANY 


C....95 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.45 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.931.20) 


ANY 


C....96 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.46 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 


C....97 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.47 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ, 




ANY 


C....98 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.48 


50.16.0119 


HD 63 A 03 RP 




ANY 


C....S9 


59.06.0683 


.068 u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.49 


50.06.0595 


SN 74 LS 595 N 




ANY 


C...100 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.50 


50.06.0166 


SN 74 LS 166 N 




ANY 


C...101 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.51 


50.15.0120 


MAX 232 CPE 




ANY 


C...102 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 63V , PETP 




ANY 


IC. 


.52 


50.17.7541 


74 ACT 541 




ANY 


C...103 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.53 


50.17.7574 


74 ACT 574 




ANY 


C...104 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.54 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ, 




ANY 


C...106 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.55 


50.17.7245 


74 ACT 245 




ANY 


C...106 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.56 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 


C...107 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 25V . EL 




ANY 


IC. 


.57 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 


C...108 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.58 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ, 




ANY 


C...109 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.59 


50.16.0101 


HD 68 A 50 P 




ANY 


C...110 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 35V , EL 




ANY 


IC. 


.60 


50.14.0133 


HM 6264LP-15 




ANY 


C...111 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 25V , EL 




ANY 


IC. 


.61 


50.14.2004 


KN 27256 FI (SW 


1.862.939.22) 


ANY 


C...112 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%. 63V , EL 




ANY 


IC. 


.62 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.930.20) 


ANY 


C...113 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 63V , EL 




ANY 


IC. 


.63 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 


C...114 


59.06.0104 


.1 


u 


10%, 63V . PETP 




ANY 


IC. 


.64 


50.17.7541 


74 ACT 541 




ANY 


C...115 


59.22.5220 


22 


u 


-20%. 25V , EL 




ANY 


IC. 


.65 


50.17.7574 


74 ACT 574 




ANY 


C...116 


59.22.8229 


2.2 


u 


-20%. 50V , EL 




ANY 


IC. 


.66 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ, 




ANY 


C...117 


59.22.5470 


47 


u 


-20%. 25V , EL 




ANY 


IC. 


.67 


50.14.0133 


HM 6264LP-15 




ANY 


C...U8 


59.22.5220 


22 


u 


-20%. 25V , EL 




ANY 


IC. 


.68 


50.14.2004 


HN 27256 FI (SW 


1.362. 940. 21) 


ANY 


C...119 


59.22.5220 


22 


u 


-20%. 25V , EL 




ANY 


IC. 


.69 


50.16.0119 


HD 63 A 03 RP 




ANY 
















IC. 


.70 


50.15.0115 


SN 75176 BP, DS 3695 N 




ANY 


D 1 


50.04.0125 






IN 4448 




ANY 














D 2 


50,04.0125 






IN 4448 




ANY 


IC. 


.71 


50.15.0115 


SN 75176 BP, DS 3695 N 




ANY 


D 3 


50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 


IC. 


.72 


50.16.0118 


Z 8038 PS 4 MHZ 




ANY 


D 4 


50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 


IC. 


.73 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 1.862.936.20) 


ANY 


D 5 


50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 


IC. 


.74 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 


D 6 


50.04.0125 






IN 4448 




ANY 


IC. 


.75 


50.17.7245 


74 ACT 245 




ANY 


D 7 


50.04.0125 






IN 4448 




ANY 


IC. 


.76 


50.16.0119 


HD 63 A 03 RP 




ANY 


D 8 


50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 


IC. 


.77 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.929.20) 


ANY 


D 9 


50.04.0125 






IN 4448 




ANY 


IC. 


.78 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 


1.862.930.20) 


ANY 


D....10 


50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 


IC. 


.79 


50.16.0153 


SAB 82520-P 




ANY 
















IC. 


.80 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 




50.04.0512 






IN 5818 IN 5819 




ANY 














D....12 


50.04.0125 






IN 4448 




ANY 


IC. 


..81 


50.17.7573 


74 ACT 573 




ANY 
















IC. 


..82 


50.06.0148 


SN 74 LS 148 N 




ANY 


DL....3 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..83 


50.06.0393 


SN 74 LS 393 N 




ANY 


DL....2 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..84 


50.17.7074 


74 ACT 74 




ANY 


DL....3 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..85 


50.21.0169 


74 F 169 




ANY 


DL....4 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..86 


50.07.0020 


MC 14020 BCP, ..4020.. 




ANY 


DL....5 


50.04.2132 






TLUG 2400 


GN 


ANY 


IC. 


..87 


50.06.0148 


SN 74 LS 148 N 




ANY 


DL....6 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..89 


50.17.0541 


74 HCT 541 




ANY 


DL....7 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..90 


50.18.0100 


GAL 16 V 8 (SW 1.862.929.20) 


ANY 


DL...,8 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 














DL....9 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..91 


50.17.7574 


74 ACT 574 




ANY 


DL...10 


50.04.2132 






TLUG 2400 


GN 


ANY 


IC. 


..92 


50.17.7074 


74 ACT 74 




ANY 
















IC. 


..93 


50.06.0123 


SN 74 LS 123 N 




ANY 


DL...11 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..94 


50.06.0123 


SN 74 LS 123 N 




ANY 


DL...12 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..95 


50.06.0123 


SN 74 LS 123 N 




ANY 


DL...13 


50.04.2121 






TLUR 240 


RT MATT 


ANY 


IC. 


..96 


50.06.0123 


SN 74 LS 123 N 




ANY 


DL...14 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..97 


50.15.0120 


MAX 232 CPE 




ANY 


DL...15 


50.04.2132 






TLUG 2400 


GN 


ANY 


IC. 


..98 


50.15.0120 


MAX 232 CPE 




ANY 


DL...16 


50.04.2133 






CQY 75 N 


GB 


ANY 


IC. 


..99 


50.11.0122 


TL 7705 ACP 




ANY 


F 1 


51.99.0133 






MINIFUSE 7A 




ANY 


Jp. 


...1 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 
















JP. 


...2 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 




50.17.7245 






74 ACT 245 




ANY 


Jp. 


...3 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....2 


50.17.7574 






74 ACT 574 




ANY 


Jp. 


...4 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....3 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 


Jp. 


...5 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....4 


50.18.0101 






GAL 20 V 8 


(SW 1.862.928.20) 


ANY 


Jp. 


...6 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....5 


50.06.0245 






SN 74 LS 245 N 




ANY 


Jp. 


...7 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....6 


50.17.7541 






74 ACT 541 




ANY 


Jp. 


...8 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....7 


50.17.7541 






74 ACT 541 




ANY 


Jp. 


...9 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....8 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 


Jp. 


..10 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC....9 


50.15.0104 






MC 3486 P DS 3486 


N 


ANY 














IC...10 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 


Jp. 


..11 


54.01.0021 


BRUECKE 2 *.63 




ANY 


IC...11 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 


L.. 


...1 


62.03.0030 


110 u 3 A, FILTER 




ANY 


IC...12 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 














IC...13 


50.15.0104 






MC 3486 P DS 3486 


N 


ANY 


MP. 


...1 


1.010.015.50 


ISOLIER-SCHEIBE TO 5 




ANY 


IC...14 


60.15.0104 






MC 3486 P DS 3486 


N 


ANY 


MP. 


...2 


1.862.656.11 


PCB 




St 


IC...15 


50.15.0121 






SN 75174 N 




ANY 


MP. 


...3 


43.01.0108 


ESE-WARNSCHILD 




ANY 


IC...16 


50.06.0138 






SN 74 LS 138 N 




ANY 


MP. 


...4 


1.862.656.01 


ETIK. PRINT. NR 




St 


IC...17 


50.06.0138 






SN 74 LS 138 N 




ANY 


MP. 


...5 


1.010.130.51 


TEXT-ETIK. 5*20 


F7.00A) 


ST 


IC...18 


50.06.0005 






SN 74 LS 05 N 




ANY 


MP. 


...6 


1.101.001.22 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -22 


ST 


IC...19 


50.17.7074 






74 ACT 74 




ANY 


MP. 


...7 


28.99.0119 


ROHRNIETE D 2.5*0 


.15* 10 


ANY 


IC...20 


50.17.7000 






74 ACT 00 




ANY 


MP. 


...8 


28.99.0119 


ROHRNIETE D 2.5*0 


.15* 10 


ANY 
















MP. 


...9 


28.99.0119 


ROHRNIETE D 2.5*0 


.15* 10 


ANY 


IC...21 


50.06.0148 






SN 74 LS 148 N 




ANY 


MP. 


..10 


28.99.0119 


ROHRNIETE D 2.5*0 


.15* 10 


ANY 


IC...22 


50.17.7573 






74 ACT 573 




ANY 














IC...23 


50.17.7245 






74 ACT 245 




ANY 


MP. 


..11 


1.010.003.89 


QUARZ UNTERLAGE 




ANY 


IC...24 


50.17.7541 






74^ ACT 541 




ANY 


MP. 


..12 


1.862.656.02 


text-eTikette PIF 




ST 


IC...25 


50.18.0100 






GAL 16 V 8 


(SW 1.862.933.20) 


ANY 


MP. 


..13 


1.862.650.05 


AUSWERFERHEBEL 




ST 


IC...26 


50.16.0118 






Z 8038 PS 4 MHZ 




ANY 


MP. 


..14 


1.862.650.05 


AUSWERFERHEBEL 




ST 


IC...27 


50.17.7008 






74 ACT 08 




ANY 


MP. 


..15 


1.862.650.06 


AUSWERFERSTIFT 




ST 


IC...28 


50.06.0138 






74 LS 138 N 




ANY 


MP. 


..16 


1.862.650.06 


AUSWERFERSTIFT 




ST 


IC...29 


50.16.0114 






HD 68 A 52 




ANY 


MP. 


..17 


1.010.107.64 


WRAPP-DRAHT 




ANY 


IC...30 


50.17.7574 






74 ACT 574 




ANY 


MP. 


..18 


1.010.108.64 


WIRE WRAP DRAHT D .255 


L= 80 


ANY 
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.MANUFACTURER 


Ad ..POS.. . 


..REF.No... DESCRIPTION.... 




MP. 


.19 


1.010.116.64 




WIRE WRAP DRAHT 


D .255 L=160 


ANY 


XIC. .11 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


MP. 


.20 


1.010.119.64 




WIRE WRAP DRAHT 


D .255 L=190 


ANY 


XIC. .12 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


















XIC. .13 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


P.. 


..1 


54.01.0358 




LEISTE 3 


* 32 


EURO PRINT 


ANY 


XIC. .14 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


P.. 


..2 


54.01.0358 




LEISTE 3 


* 32 


EURO PRINT 


ANY 


XIC. .15 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


P. . 


, , - 


1 1 




£0* £0 utw 


!^r! . 


A!! QTY1? 


ANY 


V T r* 1 q 




vjr 


pTI 14_nAI 


ANY 


P.. 


..4 


54.01.0020 




63*. S, H* 


5.873.4 QTY27 


ANY 




























XIC. .25 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


Q.. 


..1 


50.03.0340 




BC 337-25 






ANY 


XIC.. 31 


53.03.0165 


XIC 


DIL 2O-P0L 


ANY 


Q.. 


..2 


50.03.0351 




BC 327-25 






ANY 


XIC.. 32 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


Q.. 


..3 


50.03.0351 




BC 327-25 






ANY 


XIC. .33 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


Q.. 


..4 


50.03.0340 




BC 337-25 






ANY 


XIC. .35 


53.03.0173 


XIC 


DIL 28-POL 


ANY 


Q.. 


..5 


50.03.0340 




BC 337-25 






ANY 


XIC.. 37 


53.03.0172 


XIC 


DIL 40-P0L 


ANY 


Q.. 


..6 


50.03.0351 




BC 327-25 






ANY 


XIC.. 40 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


..1 


57.11.3332 


3,3 k 


1%. 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 43 


53.03.0173 


XIC 


DIL 28-POL 


ANY 


R.. 


..2 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 44 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.,3 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 45 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


..4 


57.11.3151 


150 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 48 


53.03.0172 


XIC 


DIL 40-P0L 


ANY 


R.. 


..5 


57.11.3151 


150 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R.. 


..6 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 51 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


R.. 


..7 


57.11.3100 


10 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R.. 


..8 


57.11.3471 


470 


1% 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 61 


53.03.0173 


XIC 


DIL 28-POL 


ANY 


R.. 


..9 


57.11.3100 


10 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 62 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.10 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 68 


53.03.0173 


XIC 


DIL 28-POL 


ANY 


















XIC.. 69 


53.03.0172 


XIC 


DIL 40-P0L 


ANY 


R.. 


.11 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 70 


53.03.0166 


XIC 


DIL 8-POL 


ANY 


R.. 


.15 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 












R.. 


.16 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .71 


53.03.0166 


XIC 


DIL 8-POL 


ANY 


R.. 


.17 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .73 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.19 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .76 


53.03.0172 


XIC 


DIL 40-P0L 


ANY 


















XIC. .77 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.21 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .78 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.24 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .79 


53.03.0173 


XIC 


DIL 28-POL 


ANY 


R.. 


.27 


57.11.3479 


4.7 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 




























XIC.. 90 


53.03.0165 


XIC 


DIL 20-P0L 


ANY 


R.. 


.31 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC. .97 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


R.. 


.32 


57.11.3332 


3,3 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 


XIC.. 98 


53.03.0168 


XIC 


DIL 16-POL 


ANY 


R.. 


.33 


57.11.3332 


3,3 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R.. 


.34 


57.11.3120 


12 


1% 0207 , 


MF 




ANY 


Y 1 


89.01.1807 


Y-OSC 19 


6608 MHZ 


ANY 


R... 


.35 


57.11.3471 


470 


1% 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.36 


57.11.3120 


12 


1% 0207 , 


MF 




ANY 


REMARKS: 










R... 


.37 


57.11.3471 


470 


1% 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.38 


57.11.3120 


12 


1% 0207 , 


MF 




ANY 


MANUFACTURERS: 


St » STUDER 








R... 


.39 


57.11.3120 


12 


1% 0207 , 


MF 




ANY 




























ABBREVIATIONS: 


CER = CERAMIC /FILM 


* FILM TYPE / XF = CLAMP FOR FUSES / 




R... 


.42 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 




XIC » IC SOCKET 








R... 


.51 


57.11.3000 


0 


0207 , 


MF 




ANY 


1 


.862.656.25 PIF-BOARD 


, ESE 


ML 94/06/1700 




R... 


.52 


57.11.3479 


4.7 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.53 


57.11.3102 


1 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.54 


57.11.3471 


470 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.55 


57.11.3332 


3.3 K 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.56 


57.11.3471 


470 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.57 


57.11.3332 


3,3 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.58 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.59 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.60 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.61 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.62 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.63 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.64 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.65 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.66 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.67 


57.11.3331 


330 


1%. 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.68 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.69 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.70 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.71 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.72 


57.11.3331 


330 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












R... 


.73 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 




ANY 












RZ.. 


..1 


57.88.4331 




8 * 330 E 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..2 


57.88.4471 




8 * 470 E 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..3 


57.88.4103 




8 * 10 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..4 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..5 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..6 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..7 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..8 


57.88.4332 




8 * 3.3 k, 




2%. SIP 9 


ANY 












RZ.. 


..9 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


.10 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


.11 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ., 


.12 


57.88.4332 




8 * 3.3 k. 




2%, SIP 9 


ANY 












RZ.. 


.13 


57.88.4331 




8 * 330 E 




2%, SIP 9 


ANY 












S... 


..1 


55.03.0122 




TASTE 1*A, PRINT, IMPULS 


ANY 












TP.. 


..1 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












TP.. 


..2 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












TP.. 


..3 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












TP.. 


..4 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












TP.. 


..5 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












TP.. 


..6 


54.02.0320 




2. 8*0. 8, GERADE 




ANY 












XIC. 


..1 


53.03.0165 




XIC DIL 20-P0L 




ANY 












XIC. 


..3 


53.03.0168 




XIC DIL 16 


-POL 




ANY 












XIC. 


..4 


53.03.0182 




XIC DIL 24 


-POL 




ANY 












XIC. 


..5 


53.03.0165 




XIC DIL 20 


-POL 




ANY 












XIC. 


..6 


53.03.0165 




XIC DIL 20 


-POL 




ANY 












XIC. 


..7 


53.03.0165 




XIC DIL 20 


-POL 




ANY 












XIC. 


..8 


53.03.0168 




XIC DIL 16 


-POL 




ANY 












XIC. 


..9 


53.03.0168 




XIC DIL 16 


-POL 




ANY 












XIC. 


.10 


53.03.0168 




XIC DIL 16 


-POL 




ANY 
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Ad 


..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION MANU FACTU RE R 


C.. 


..1 


59.22.3471 


470 


u 


-20% 


lOV , 


EL 






ANY 




IC. 


.11 


50.16.1002 




TMS 320 C 10 -25 


ANY 


C.. 


..2 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.12 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.951.20) 


ANY 


c.. 


..3 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.13 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.950.20) 


ANY 


c.. 


..4 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.14 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP jSW 1.862.949.20) 


ANY 


c. . 


. .5 


o9. 06. 0663 


• Cdo 


U 


10% y 


63 V 








ANV 




IC* 


• 15 


GO. IG.CIQG 




Iv V C ” cG Lr ySW 1 *06c » jG 2 *£0y 


ANY 


c.. 


..6 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.16 


50.16.1002 




TMS 320 C 10 - 25 


ANY 


c.. 


..7 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.17 


50.14.0114 




TBP 28L 22N (SW 1.862.956.20) 


ANY 


c.. 


..8 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.18 


50.14.0114 




TBP 28L 22N SW 1.862.957.20) 


ANY 


c.. 


..9 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.19 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP SW 1.862.952.20) 


ANY 


c.. 


.10 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.20 


50.18,0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.949.20) 


ANY 


c.. 


.11 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.21 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.950.20) 


ANY 


c.. 


.12 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.22 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.951.20) 


ANY 


c.. 


.13 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.23 


50.14.0114 




TBP 28L 22N (SW 1.862.957.20) 


ANY 


c.. 


.14 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.24 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.15 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.25 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.945.20) 


ANY 


c.. 


.16 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.26 


50.13.0108 




N 8 X 01 AN 


ANY 


c.. 


.17 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.27 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.953.20) 


ANY 


c.. 


.18 


59.06.0685 


.068 


u 


imr. 


63V 








ANY 




IC. 


.28 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP SW 1.862.954.20) 


ANY 


c.. 


.19 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.29 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP SW 1.862.946.20) 


ANY 


c.. 


.20 


59.34.1100 


10 


p 


5%, 


63V , 


CER 






ANY 




IC. 


.30 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.946.20) 


ANY 


c.. 


.21 


59.34.1100 


10 


p 


5%, 


63V , 


CER 






ANY 




IC. 


.31 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.954.20) 


ANY 


c.. 


.22 


59.34.1100 


10 


p 


5%, 


63V , 


CER 






ANY 




IC. 


.32 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP SW 1.862.953.20) 


ANY 


c.. 


.23 


59.34.1100 


10 


p 


5%, 


63V . 


CER 






ANY 




IC. 


.33 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.945.20) 


ANY 


c.. 


.24 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63 V 








ANY 




IC. 


.34 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.26 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.35 


50.16.0118 




Z 8038 PS 4 MHZ 


ANY 


c.. 


.26 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.36 


50.16.0118 




Z 8038 PS 4 MHZ 


ANY 


c.. 


.27 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.37 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.944.20) 


ANY 


c.. 


.28 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.38 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.941.20) 


ANY 


c.. 


.29 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.39 


50.13.0108 




N 8 X 01 AN 


ANY 


c.. 


.30 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.40 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.943.20) 


ANY 


c.. 


.31 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.41 


50.17.7074 




74 ACT 74 


ANY 


c.. 


.32 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.42 


50.17.7244 




74 ACT 244 


ANY 


c.. 


.33 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.43 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.34 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.44 


50.17.7074 




74 ACT 74 


ANY 


c.. 


.36 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 


01 


IC. 


.44 


50.17.1074 




74 HC 74 


ANY 


c.. 


.36 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.45 


50.17.7074 




74 ACT 74 


ANY 


c.. 


.37 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 


01 


IC. 


.45 


50.17.10/4 




74 HC 74 


ANY 


c.. 


.38 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.46 


50.21.0138 




74 F 138 


ANY 


c.. 


.39 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.47 


50.21.0138 




74 F 138 


ANY 


c.. 


.40 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.48 


50.14.2003 




CY 7 C 263 (SW 1.862.958.26) 


ANY 


























IC. 


.49 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP SW 1.862.947.21) 


ANY 


c.. 


.41 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.50 


50.14.0114 




TBP 28L 22N (SW 1.862.955.20) 


ANY 


c.. 


.42 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 
















c.. 


.43 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.51 


50.06.0166 




SN 74 LS 166 N 


ANY 


c.. 


.44 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.52 


50.14.1001 




67 C 402 


ANY 


c.. 


.45 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.53 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.46 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.54 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.47 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.55 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.942.20) 


ANY 


c.. 


.48 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 


63V 








ANY 




IC. 


.56 


50.06.0595 




SN 74 LS 595 N 


ANY 


c.. 


.49 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.57 


50.06.0595 




SN 74 LS 595 N 


ANY 


c.. 


.50 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC. 


.58 


50.16.1002 




TMS 320 C 10 - 25 


ANY 


























IC.. 


.59 


50.17.7374 




74 ACT 374 


ANY 


c.. 


.51 


59.06.0683 


.068 


y 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.60 


50.17.7000 




74 ACT 00 


ANY 


c.. 


.52 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 
















c.. 


.53 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.61 


50.13.0108 




N 8 X 01 AN 


ANY 


c.. 


.54 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.62 


50.06.0166 




SN 74 LS 166 N 


ANY 


c.. 


.55 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.63 


50.18.0100 




16 V 8 - 25 LP (SW 1.862.948.20) 


ANY 


c.. 


.56 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.64 


50.17.7074 




74 ACT 74 


ANY 


c.. 


.57 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.65 


50.06.0595 




SN 74 LS 595 N 


ANY 


c.. 


.58 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.66 


50.06.0595 




SN 74 LS 595 N 


ANY 


c.. 


.59 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




IC.. 


.67 


50.14.2003 




CY 7 C 263 (SW 1.862.959.26) 


ANY 


c.. 


.60 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 


63V 








ANY 




IC.. 


.68 


50.21.0074 




74 F 74 


ANY 


























IC.. 


.69 


50.17.1123 




74 HC 123 


ANY 


c.. 


.61 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 


63V 








ANY 
















c.. 


.62 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 


63V 








ANY 




J... 


..1 


54.01.0021 




BRUECKE 2 *.63 


ANY 


c.. 


.63 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 
















c.. 


.64 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




L... 


..1 


62.03.0030 




3 A, FILTER 


ANY 


c.. 


.65 


59.34.1100 


10 


p 


5%. 


63V . 


CER 






ANY 
















c.. 


.66 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..1 


1.862.657.11 




RT-PCB 


Pi 


c.. 


.67 


59.06,0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..2 


1.862.657.01 




NR.-ETIKETTE 5 * 20 


ANY 


c.. 


.68 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..3 


1.101.001.20 




TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


St 


c.. 


.69 


59.06.0683 


.068 


u 


10%. 


63V 








ANY 




MP.. 


..4 


1.010.130.51 




TEXT-ETIK. 5*20 (F7.00A) 


St 


c.. 


.70 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..5 


43.01.0108 




ESE-WARNSCHILD 


ANY 


























MP.. 


..6 


28.99.0119 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 10 


ANY 


c.. 


.71 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..7 


28.99.0119 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 10 


ANY 


c.. 


.72 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..8 


28.99.0119 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 10 


ANY 


c.. 


.73 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


..9 


28.99.0119 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 10 


ANY 


c.. 


.74 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V 








ANY 




MP.. 


.10 


89.01.1499 




QUARZ _ ISOLIERPLATTE 


ANY 


c.. 


.75 


59.34.1100 


10 


p 


5%, 


63V , 


CER 






ANY 
















c.. 


.76 


59.06.5224 


220 


n 


5%, 


63V , 


PETP 






ANY 




MP.. 


.11 


89.01.1499 




QUARZ ISOLIERPLATTE 


ANY 


c.. 


.77 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V , 


PETP 






ANY 




MP., 


.12 


89.01.1499 




QUARZ " ISOLIERPLATTE 


ANY 


c.. 


.78 


59.06.0683 


.068 


u 


10%, 


63V , 


PETP 






ANY 




MP.. 


.13 


1.862.657.02 




TEXT -"ETIKETTE RT 


St 


c.. 


.79 


59.22.6100 


10 


u 


-20% 


, 35V , 


EL 






ANY 




MP.. 


.14 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 


St 


























MP.. 


.15 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 


St 


DL. 


..1 


50.04.2121 






TLUR 2400 








ANY 




MP.. 


.16 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 


St 


DL. 


..2 


50.04.2132 






TLUG 2400 








ANY 




MP.. 


.17 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 


St 


DL. 


..3 


50.04.2132 






TLU6 2400 








ANY 
















DL. 


..4 


50.04.2121 






TLUR 2400 








ANY 




P... 


..1 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 


ANY 


DL. 


..5 


50.04.2132 






TLUR 2400 








ANY 




P... 


..2 


54.01.0358 




CONNECTOR 3 * 32 


ANY 


F.. 


..1 


51.99.0133 






MINIFUSE 7A 








ANY 




P... 


.12 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H-5.8/3.4 


ANY 


























P... 


.13 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


ANY 


IC. 


..1 


50.15.0108 






AM26 


LS 31 PC.AM26 


LS31 CN 




ANY 
















IC. 


..2 


50.06.0244 






74 LS 


244 








ANY 




R... 


..1 


57.11.3221 


220 


1% 


ANY 


IC. 


..3 


50.15.0109 






AM 26 


LS 33 








ANY 




R... 


..2 


57.11.3221 


220 


1% 


ANY 


IC. 


..4 


50.17.7245 






74 ACT 245 








ANY 




R... 


..5 


57.11.3103 


10 k 


1% 


ANY 


IC. 


..5 


50.17.7244 






74 ACT 244 








ANY 




R... 


..8 


57.11.3271 


270 


1% 


ANY 


IC. 


..6 


50.17.7244 






74 ACT 244 








ANY 




R... 


..9 


57.11.3471 


470 


1% 


ANY 


IC. 


..7 


50.21.0244 






74 F 244 








ANY 




R... 


.10 


57.11.3471 


470 


1% 


ANY 


IC. 


..8 


50.17.7244 






74 ACT 244 








ANY 
















IC. 


..9 


50.15.0109 






AM26 


.S33 PC 


DS26 


LS33 CN 




ANY 




R... 


.11 


57.11.3271 


270 


1% 


ANY 


IC. 


.10 


50.14.0114 






TBP 28L 22N 




(SW 1.862.956.20) 


ANY 




R... 


.15 


57.11.3105 


1 M 


1%, 0207 , MF 


ANY 


























R... 


.16 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, 0207 , MF 


ANY 
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A 




Ad ..POS.. . 


..REF. No... 


DESCRIPTION MANU FACTU RER 


R....17 


57.11.3271 


270 


1%, 0207 . HF 


ANY 




57.11.3220 


22 


1%, 0207 . MF 


ANY 


R....20 


57.11.3472 


4.7 k 


1%. 0207 . MF 


ANY 


D 91 


K7 11 9A71 


a 70 


la- 0907 MP 


ANY 


R....22 


57.11.3102 


1 k 


1%. 0207 . MF 


ANY 


R....23 


57.11.3820 


82 


1%, 0207 , MF 


ANY 


RZ....1 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....2 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....3 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....4 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....5 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....6 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....7 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....8 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ....9 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ...10 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ...11 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ...12 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ...13 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


RZ...14 


57.88.4332 




8 * 3.3 k 


ANY 


TP....1 


54.02.0320 




2.8 * 0.8 **** QTYll **** 


ANY 


W 1 1.010.124.64 


240MM 


VON IC 49 PIN 12 NACH IC 58 PIN 5 


ST 


XF....1 


53.03.0118 




FUSE HOLDER 


ANY 


XIC..10 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..11 


53.03.0172 




OIL 40-PIN 


ANY 


XIC..12 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..13 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..14 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..15 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..16 


53.03.0172 




DIL 40-PIN 


ANY 


XIC..17 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..18 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..19 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..20 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..21 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..22 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..23 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .25 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC..27 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .28 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .29 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .30 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .31 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC.. 32 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .33 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .35 


53.03.0172 




DIL 40-PIN 


ANY 


XIC. .36 


53.03.0172 




DIL 40-PIN 


ANY 


XIC. .37 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .38 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .40 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC.. 48 


53.03.0182 




DIL 24-PIN 


ANY 


XIC.. 49 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC.. 50 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC.. 55 


53.03.0165 




OIL 20-PIN 


ANY 


XIC.. 58 


53.03.0172 




DIL 40-PIN 


ANY 


XIC.. 63 


53.03.0165 




DIL 20-PIN 


ANY 


XIC. .67 


53.03.0182 




DIL 24-PIN 


ANY 


Y 1 


89.01.1007 




20.000 MHZ, HC 49/U 


ANY 


Y 2 


89.01.1007 




20.000 MHZ, HC 49/U 


ANY 


Y 3 


89.01.1007 




20.000 MHZ, HC 49/U 


ANY 


(01) 20.07.94 


IC44 and 45 change from 74ACT74 to 74HC74 




REMARKS: 










MANUFACTURERS: 


ST - STUDER 


Ph - PHILIPS Pi » PHOTOCHEMIE 




ABBREVIATIONS: 


CER = CERAMIC / FILM = 


FILM TYPE / XF = CLAMP FOR FUSES / 






XIC = IC SOCKET 






1 
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RT-BOARD, 


ESE ML 94/07/2001 
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TD_MUCL 
_ TD_II-1UCL 
_ TD_hUDI 
_TD_IHUDI 
C0_MQUE2 
CO_MOUEl 
_CO_BIPHR 
CO. BIPHS 



/RES 8 
BICREF 2 ' 
X13 1 . 



97 RZ2.5 95 




12 BICREF 
113 X13 



/RES 8 ; 
BICREF 2 ^ 
X13 1 , 



/RES 8 ^ 
BICREF 2 
X13 1 . 



) 06/04/89 MST IQ 



D820 MULTICHANNEL 



Diry[S)lE[H] SSTC BOPRD 



1. 862. 659. 24 



EDITION: OKTOBER1995 




STUDER D820 MCH 



UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



SSTC BOARD 1.862.659.24 



IC43 

74LS14 



IC48 

74LS163 









IC4B 

GALiSUS 



jr 



MTCDAT 3 
r MTCDCD~2 






Tiri5g.o.Q,£., 



Ll2_ 



IC30 

MC6852 



•X CLK 
! OATA 
TUF 



RX DATA 
RX CLK 
^DTR 



T 



10 /SCS10 



1 



papall^,^,-,p.ort.... 



s-daten 



IC43 

LS14 



IC44 

74LS1S3 



STCDAT 12i 









-f: 



i: 



STCDCD 21 






IC43 

GAL16U8 



IP 



y 

im. 



IC41 

MC6852 



TX CLK 
TX DATA 
TUF 






10 /SCS18 



1C9 

GAL16U8 





MSD 2 


r MSE 3 


L 


MSF 4 


/RES 5 


I MDIUG 






ICS5 

LS05 








MSB 


9 




MSC 


12 




MSD 


15 




MSE 


Is 




MSF 


19 


K/SCS2C 


11 



kg... 



IC22 

74LB273 






n.^g£,p, 



S-t^PTEN 



PAGE 9 
PAGE 6 



S-SELECT 



>SCS10 






...£.7-S£Li£I., 



PAGE 6 
PAGE 6 
PAGE e 



PAGE 3 J S-CONTROL 









£-.£gMT.,g^,W 










(0) 0S/04/89 MST 


0 

0 

0 


O 


1 1 1 


D820 MULTICHANNEL 


PAGE 5 OF 9 


^iry[D)[E[M] 


SSTC BOARD 


SC 


1. 882. 659. 24 



EDITION: OKTOBER1995 






STUDER D820 MCH 



UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 




EDITION: OKTOBER 1995 







UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 STUDER D820 MCH 




CE 



LS0( 

IC42 



CRD( 



.fcCQNTRQ, 












STUDER D820 MCH 



UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



SSTC BOARD 1.862.659.24 




Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



A.. 


...1 


1.862.685.21 




TIME CODE BACKBAG 


ST 


C.. 


..96 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 














C.. 


..97 


59.06.0222 


2.2 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


C.. 


...1 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


C.. 


..98 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


C.. 


...2 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


..99 


59.06.0222 


2.2 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


C.. 


...3 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.100 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


C.. 


...4 


59.22.4101 


100 uF 


-20%, 16V, EL 


ANY 
















c.. 


...5 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.101 


59.30.4689 


6.8 uF 


20%, 16V, EL 




ANY 


c.. 


...6 


59.34.2390 


39 pF 


5%, CER 


ANY 


c.. 


.102 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


...7 


59.22.2471 


470 uF 


-20%, 6.3V, EL 


ANY 


c.. 


.103 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


...8 


59.30.4100 


10 uF 


20%, 16V, EL 


ANY 


c.. 


.104 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


...9 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.105 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..10 


59.06.0334 


330 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.106 


59.30.4689 


6.8 uF 


20%, 16V, EL 




ANY 














c.. 


.107 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..11 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.108 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..12 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.109 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..13 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.110 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..14 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..15 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.111 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..16 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


c.. 


.112 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 




ANY 


c.. 


..17 


59.30.6100 


10 uF 


-20%, 35V, EL 


ANY 
















c.. 


..18 


59.30.6100 


10 uF 


-20%, 35V, EL 


ANY 


D.. 


...1 


50.04.0125 




IN 4448, St 




ANY 


c.. 


..19 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


...2 


50.04.0125 




IN 4448, St 




ANY 


c.. 


..20 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


...3 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 














D.. 


...4 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..21 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


...5 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..22 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


...6 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..23 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


...7 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..24 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


...8 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..25 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


...9 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..26 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..10 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..27 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..28 


59.06.0683 


68 nF 


10%. 63V. PETP 


ANY 


D.. 


..11 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..29 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..12 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..30 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..13 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 














D.. 


..14 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..31 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


Ai,. 


D.. 


..16 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..32 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..17 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..33 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


..18 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..34 


59.32.1680 


68 pF 


10%. CER 


ANY 


D.. 


..19 


50.04.0125 




IN 4448. Si 




ANY 


c.. 


..35 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


..20 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..36 


59.32.1680 


68 pF 


10%, CER 


ANY 
















c.. 


..37 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..21 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..38 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..22 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..39 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..23 


50.04.0125 




IN 4448, Si 




ANY 


c.. 


..40 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..24 


50.04.0134 




FDH 300, IN 3595 




Fc 














D., 


..25 


50.04.0134 




FDH 300. IN 3595 




Fc 


c.. 


..41 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..26 


50.04.0134 




FDH 300, IN 3595 




Fc 


c.. 


..42 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..27 


50.04.0134 




FDH 300, IN 3595 




Fc 


c.. 


..43 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..28 


50.04.0125 




IN 4448, SI 




ANY 


c.. 


..44 


59.32.1330 


33 pF 


10%, CER 


ANY 


D.. 


..29 


50.04.0125 




IN 4448, SI 




ANY 


c.. 


..45 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..30 


50.04.0125 




IN 4448, SI 




ANY 


c.. 


..46 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..47 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


D.. 


..31 


50.04.0125 




IN 4448, SI 




ANY 


c.. 


..48 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..49 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...1 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..50 


59.32.1330 


33 pF 


10%, CER 


ANY 


DL. 


...2 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 














DL. 


...3 ' 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..51 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...4 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..52 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...5 


50.04.2107 




LEO red, 555-2007 




Di 


c.. 


..53 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...6 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..54 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...7 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..55 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


DL. 


...8 


50.04.2107 




LED red, 555-2007 




Di 


c.. 


..56 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..57 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


F.. 


...1 


51.99.0133 




MINIFUSE 7A 




ANY 


c.. 


..58 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..59 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...1 


50.11.0114 




LM 311 N 




ANY 


c.. 


..60 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...2 


50.06.0245 




74 LS 245 N 




ANY 














IC. 


...3 


50.06.0244 




74 LS 244 N 




ANY 


c.. 


..61 


59.32.1330 


33 pF 


10%, CER 


ANY 


IC. 


...4 


50.06.0244 




74 LS 244 N 




ANY 


c.. 


..62 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...5 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.962.20) 


ANY 


c.. 


..63 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...6 


50.17.1132 




74 HC 132 




ANY 


c.. 


..64 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...7 


50.09.0103 




TL 071 CP 




ANY 


c.. 


..65 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...8 


50.16.0118 




Z 8038 PS FIFO Port 


ANY 


c.. 


..66 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


...9 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.966.20) 


ANY 


c.. 


..67 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..10 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.960.20) 


ANY 


c.. 


..68 


59.32.1330 


33 pF 


10%, CER 


ANY 
















c.. 


..69 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..11 


50.06.1573 




74 LS 573 N 




ANY 


c.. 


..70 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..12 


50.15.0109 




AM 26 LS 33 PC 




ANY 














IC. 


..13 


50.15.0108 




AM 26 LS 31 PC 




ANY 


c.. 


..71 


59.06,0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..14 


50.15.0109 




AM 26 LS 33 PC 




ANY 


c.. 


..72 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..15 


50.10.0108 




LM 317 LZ 




ANY 


c.. 


..73 


59.06.0153 


15 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..16 


50.10.0109 




LM 337 LZ 




ANY 


c.. 


..74 


59.06.0153 


15 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..17 


50.11.0104 




LM 339 N 




ANY 


c.. 


..75 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..18 


50.11.0104 




LM 339 N 




ANY 


c.. 


..76 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..19 


50.06.0541 




74 LS 541 N 




ANY 


c.. 


..77 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..20 


50.06.1573 




74 ALS 573 N 




ANY 


c.. 


..78 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..79 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..21 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.961.20) 


ANY 


c.. 


..80 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..22 


50.06.0273 




74 LS 273 N 




ANY 














IC. 


..23 


50.06.0645 




74 LS 645 N 




ANY 


c.. 


..81 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..24 


50.06.0541 




74 LS 541 N 




ANY 


c.. 


..82 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..25 


50.16.0118 




Z 8038 PS FIFO Port 


ANY 


c.. 


..83 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..26 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..84 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..27 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..85 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..28 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..86 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..29 


50.06.0086 




74 LS 86 N 




ANY 


c.. 


..87 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..30 


50.16.0114 




MC 68A52 P SSDA 




ANY 


c.. 


..88 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 
















c.. 


..89 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..31 


50.06.0138 




74 LS 138 N 




ANY 


c.. 


..90 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..32 


50.06.1573 




74 ALS 573 N 




ANY 














IC. 


..33 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.963.20) 


ANY 


c.. 


..91 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..34 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..92 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..35 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..93 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..36 


50.06.0699 




74 LS 699 N 




ANY 


c.. 


..94 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..37 


50.06.0541 




74 LS 541 N 




ANY 


c.. 


..95 


59.06.0683 


68 nF 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..38 


50.16.0107 




MC 6803-1 8BIT MCU 


ANY 
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Ad ..POS.. 
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DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 








MANUFACTURER 


IC.. 


.39 


50.14.1701 




MC 68HC34 P 


Dual Port RAM 




ANY 


R.. 


.24 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.40 


50.14.0125 




EPROM 27128 


(SW 1.862.967.23) 


ANY 


R.. 


.25 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


















R.. 


.26 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.41 


50.16.0114 




MC 68A52 P 


SSDA 




ANY 


R.. 


.27 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


















D 


0® 


K7 11 -ilO® 


1® L- 


la-^ mm 


MF 








A MV 


ic!! 


^43 


50 ! 06 ! 00 14 




74 LS 14 N 






ANY 


R.. 


.29 


57.11.3474 


470 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.44 


50.06.0163 




74 LS 163 N 






ANY 


R.. 


.30 


57.11.3682 


6.8 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.45 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


fSW 1.862.965.20) 


ANY 






















IC.. 


.46 


50.16.0107 




MC 6803-1 


8BIT MCU 




ANY 


R.. 


.31 


57.11.3472 


4.7 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.47 


50.09.0104 




LF 347 N 






ANY 


R.. 


.32 


57.11.3393 


39 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.48 


50.06.0163 




74 LS 163 N 






ANY 


R.. 


.33 


57.11.3271 


270 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.49 


50.18.0100 




GAL 16V'8-25LP 


(SW 1.862.965.20) 


ANY 


R.. 


.34 


57.11.3152 


1.5 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.50 


50.14.0125 




EPROM 27128 


(SW 1.862.968.22 


ANY 


R.. 


.35 


57.11.3393 


39 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


















R.. 


.36 


57.11.3271 


270 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.51 


50.06.0163 




74 LS 163 N 






ANY 


R.. 


.37 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.52 


50.15.0114 




uA 9637 ACP 






ANY 


R.. 


.38 


57.11.3822 


8.2 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.53 


50.14.0107 




HM 6116-LP4 


SRAM, 2K * 8, 200 


NSEC 


ANY 


R.. 


.39 


57.11.3123 


12 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.54 


50.15.0114 




uA 9637 ACP 






ANY 


R.. 


.40 


57.11.3154 


150 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.55 


50.07.0046 




HC 14046 BCP 






ANY 






















IC.. 


.56 


50.05.0203 




75463 P 






ANY 


R.. 


.41 


57.11.3273 


27 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.57 


50.15.0104 




MC 3486 P 






ANY 


R.. 


.42 


57.11.3154 


150 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.58 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


fSW 1.862.964.20) 


ANY 


R... 


.43 


57.11.3224 


220 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.59 


50.06.0373 




74 LS 373 N 






ANY 


R... 


.44 


57.11.3102 


1 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.60 


50.06.0541 




74 LS 541 N 






ANY 


R... 


.45 


57.11.3102 


1 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


















R... 


.46 


57.11.3271 


270 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.61 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


(SW 1.862.961.20) 


ANY 


R... 


.47 


57.11.3271 


270 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.62 


50.06.1573 




74 ALS 573 N 






ANY 


R... 


.48 


57.11.3152 


1.5 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.63 


50.05.0227 




75462 P 






ANY 


R... 


.49 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.64 


50.09.0104 




LF 347 N 






ANY 


R... 


.50 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.65 


50.06.0005 




74 LS 05 N 






ANY 






















IC.. 


.66 


50.06.0074 




74 LS 74 AN 






ANY 


R... 


.51 


57.11.3390 


39 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.67 


50.05.0203 




75463 P 






ANY 


R... 


.52 


57.11.3270 


27 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.68 


50.15.0104 




MC 3486 P 






ANY 


R... 


.53 


57.11.3270 


27 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.69 


50.18.0100 




GAL 16V8-25LP 


fSW 1.862.964.20) 


ANY 


R... 


.54 


57.11.3560 


56 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.70 


50.06.0373 




74 LS 373 N 






ANY 


R... 


.55 


57.11.3820 


82 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


















R... 


.56 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.71 


50.06.0000 




74 LS 00 N 






ANY 


R... 


.57 


57.11.3242 


2.4 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.72 


50.06.0005 




74 LS 05 N 






ANY 


R... 


.58 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.73 


50.16.0113 




MC 68A40 P 


Timer 




ANY 


R... 


.59 


57.11.3242 


2.4 k 


1%, 0207 , 


MF 








ANY 


IC.. 


.74 


50.14.0107 




HM 6116-LP4 


SRAM, 2K * 8, 200 


nSEC 


ANY 






































RZ.. 


..1 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


J... 


..5 


54.01.0020 




STIFTLEISTE * 


OTY 3 ****^*****^ 


tic***** 


ANY 


RZ.. 


..2 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


J... 


..6 


54.01.0020 




STIFTLEISTE * 


If QJY 3 ieicicifitrkic-kicirkiciicicicicit 


ANY 


RZ.. 


..3 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


















RZ.. 


..4 


57.88.3103 


8* 10k 


2%, 0.25W DIP 








ANY 


JP.. 


..5 


54.01.0021 




JUMPER 






ANY 


RZ.. 


..5 


57.88.3103 


8* 10k 


2%, 0.25W DIP 








ANY 


JP.. 


..6 


54.01.0021 




JUMPER 






ANY 


RZ.. 


..6 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


















RZ.. 


..7 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


L... 


..1 


62.03.0040 


100 uH 


5 A, FILTER 






ANY 


RZ.. 


..8 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


















RZ.. 


..9 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


MP.. 


..1 


1.862.659.11 




SSTC-PCB 






ANY 


RZ.. 


.10 


57.88.4332 


8*3. 3k 


2%, 0.25W SIP 








ANY 


HP.. 


..2 


1.862.659.01 




NR-ETIKETTE 






ANY 






















MP.. 


..3 


1.010.130.51 




TEXT-ETIK. 5*20 {F7.00A) 




ST 


SZ.. 


..1 


55.01.0164 


4 * A 


DIL Switch 










ANY 


MP.. 


..4 


1.101.001.20 




TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 




St 






















MP.. 


..5 


43.01.0108 




ESE-WARNSCHILD 






ANY 


T... 


..1 


1.022.409.00 




irafo 










St 


MP.. 


..6 


23.01.1032 




U-SCHEIBE 


D 3.2/ 6 *0.5 




ANY 


T... 


..2 


1.022.215.00 




TIME CODE OUTPUT TRANSFORMER 


St 


MP.. 


..7 


23.01.1032 




U-SCHEIBE 


D 3.2/ 6 *0.5 




ANY 






















MP.. 


..8 


21.51.8355 




LIN-SCHR. IS , 


NI , M 3 * 8 




ANY 


TP.. 


..1 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


MP.. 


..9 


21.51.8355 




LIN-SCHR. IS . 


NI . M 3 * 8 




ANY 


TP.. 


..2 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


MP.. 


.10 


24.16.1030 




RIPPENSCHEIBE A. D 3.2 




ANY 


TP.. 


..3 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


















TP.. 


..4 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


MP.. 


.11 


24.16.1030 




RIPPENSCHEIBE A, D 3,2 




ANY 


TP.. 


..5 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


MP.. 


.12 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2,5 * 0,15 * 10 




ANY 


TP.. 


..6 


54.02.0320 




SOLDERING PIN 








ANY 


MP.. 


.13 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2,5 * 0,15 * 10 




ANY 






















MP.. 


.14 


28.99.0119 




RIVETING NUT, D 2,5 * 0,15 * 10 




ANY 


XIC. 


. .5 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


MP.. 


.15 


28.99.0119 




RIVETING NUT. D 2.5 * 0.15 * 10 




ANY 


XIC. 


..8 


53.03.0172 




DIL 40-P0L, 


LOET 








ANY 


MP.. 


.16 


1.862.659.02 




LABEL "SSTC" 






ST 


XIC. 


..9 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


MP.. 


.17 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 






ST 


XIC. 


.10 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


MP.. 


.18 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 






ST 






















MP.. 


.19 


1.862.650.05 




AUSWERFERSTIFT 






ST 


XIC. 


.21 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


MP.. 


.20 


1.862.650.05 




AUSWERFERSTIFT 






ST 


XIC. 


.25 


53.03.0172 




DIL 40-P0L, 


LOET 








ANY 


P... 


..1 


54.01.0358 




Euro Card connector 3*32 




ANY 


XIC. 


.30 


53.03.0169 




DIL 24-POL 


LOET 








ANY 


P... 


..2 


54.01.0358 




Euro Card connector 3*32 




ANY 


XIC. 


.33 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


P... 


..3 


54.14.2008 




PCB connector 20 p. 




ANY 


XIC. 


.38 


53.03.0172 




DIL 40-P0L, 


LOET 








ANY 


P... 


..5 


54.14.2008 




PCB connector 20 d. 




ANY 


XIC. 


.39 


53.03.0172 




DIL 40-P0L, 


LOET 








ANY 


















XIC. 


.40 


53.03.0173 




DIL 28-POL, 


LOET 








ANY 


Q... 


..1 


50.03.0508 




MPS 2369 






ANY 






















Q... 


..2 


50.03.0496 




BC 560 






ANY 


XIC. 


.41 


53.03.0169 




DIL 24-POL 


LOET 








ANY 


Q... 


..3 


50.03.0508 




MPS 2369 






ANY 


XIC. 


.45 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


Q... 


..4 


50.03.0496 




BC 560 






ANY 


XIC. 


.46 


53.03.0172 




OIL 40-P0L, 


LOET 








ANY 


















XIC. 


.49 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


R... 


..1 


57.11.3472 


4.7 k 


1%, 0207 . MF 






ANY 


XIC. 


.50 


53.03.0173 




DIL 28-POL, 


LOET 








ANY 


R... 


..2 


57.11.3472 


4.7 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


..3 


57.11.3101 


100 


1%, 0207 . MF 






ANY 


XIC. 


.53 


53.03.0169 




DIL 24-POL 


LOET 








ANY 


R... 


..4 


57.11.3103 


10 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


XIC. 


.58 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


R... 


..5 


57.11.3151 


150 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


..6 


57.11.3332 


3.3 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


XIC. 


.61 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


R... 


..7 


57.11.3102 


1 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


XIC. 


.69 


53.03.0165 




DIL 20-P0L, 


LOET 








ANY 


R... 


..8 


57.11.3390 


39 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


..9 


57.11.3182 


1.8 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


XIC. 


.73 


53.03.0173 




DIL 28-POL, 


LOET 








ANY 


R... 


.10 


57.11.3272 


2.7 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


XIC. 


.74 


53.03.0169 




DIL 24-POL 


LOET 








ANY 


R... 


.11 


57.11.3270 


27 


1%, 0207 , MF 






ANY 


Y... 


..1 


89.01.0560 


4.9152 MHz 


par. resonance, Rs 


< 


100 


ohm 


ANY 


R... 


.12 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , MF 






ANY 


Y... 


..2 


89.01.0560 


4.9152 MHz 


par. resonance, Rs 


< 


100 


ohm 


ANY 


R... 


.13 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


.14 


57.11.3472 


4.7 k 


1%, 0207 . MF 






ANY 


REMARKS: 




















R... 


.15 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R. .. 


.16 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 


MANUFACTURERS 


: Di * Dial CO 


Fc = Fairchild, Hi = Hitachi, 


Lat « 


Latti ce 




R... 


.17 


57.11.3104 


100 k 


1%; 0207 , MF 






ANY 






MOT = MOTOROLA, NS - NATIONAL SEMICONDUCTORS 








R... 


.18 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 . MF 






ANY 






St * Studer 


Zi = Zilog 














R... 


.19 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


.20 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , MF 






ANY 






1.862.659.24 


SSTC BOARD, 


ESE 


LAR93/07/1900 




R... 


.21 


57.11.3221 


220 


1%, 0207 , MF 






ANY 


END 




















R... 


.22 


57.11.3472 


4.7 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 






















R... 


.23 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, 0207 , MF 






ANY 
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3 


PBU53 


’N 


2 


PBUS2 


'N 


~T~ 


PBUSl 
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INPDATll 14 


SER 


QH’ 




. |■■IC 








7 


PBUSl 5 
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/CLEAR 


_10c 




SINCK 


11 




EN3 


13 




UORDCK 


12 



74LS595 

3- NC 
7 PBU515 
6 ■PBUS14 
5 PBUS13 
A PBUSl 2 
3 P BUS 11 
2 P BUS 10 
1 PBUS9 
IS PBUSg 
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DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION. MANUFACTURER 



DESCRIPTION NANUFACTURER 



C 1 59.06.0683 

C 2 59.22.3471 

C 3 59.06.0683 

C 4 59.06.0683 

C 5 59.06.0683 

C 6 59.06.0683 

C 7 59.06.0683 

C 8 59.06.0683 

C 9 59.06.0683 

C....10 59.06.0683 

C....11 59.06.0683 

C....12 59.06.0683 

C....13 59.06.0683 

C....14 59.06.0683 

C....15 59.06.0683 

C....16 59.06.0683 

C....17 59.06.0683 

C....18 59.06.0683 

C....19 59.06.0683 

C....20 59.06.0683 

C....21 59.06.0683 

C....22 59.06.0683 

C....23 59.06.0683 

C....24 59.06.0683 

C....25 59.06.0683 

C....26 59.06.0683 

C....27 59.06.0683 

C....28 59.06.0683 

C....29 59.06.0683 

C....30 59.06.0683 

C....31 59.06.0683 

C....32 59.06.0683 

C....33 59.06.0683 

C....34 59.06.0683 

C....35 59.06.0683 

C....36 59.06.0683 

C....37 59.06.0683 

C....38 59.06.0683 

C....39 59.06.0683 

C....40 59.06.0683 

C....41 59.06.0683 

C....42 59.06.0683 

C....43 59.06.0683 

C....44 59.06.0683 

C....45 59.06.0683 

C....46 59.06.0683 

C....47 59.06.0683 

C....48 59.06.0683 

C....49 59.06.0683 

C....50 59.06.0683 

C....51 59.06.0683 

C....52 59.06.0683 

C....53 59.06.0683 

C....54 59.06.0683 

C....55 59.06.0683 

C....56 59.06.0683 

C....57 59.06.0683 

C....58 59.06.0683 

C....59 59.06.0683 

C....60 59.06.0683 



68 n lOV 63V 

470 u -20%. lOV El 

68 n 10%, 63V 

68 n 10%. 63V 

68 n 10%. 63V 

68 n 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

66 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 



IC...27 50.06.0595 
IC...28 50.06.0595 
IC...29 50.06.0595 
IC...30 50.06.0595 



IC...31 
IC...32 
IC...33 
1C... 34 
IC...35 
IC...36 
IC...37 
IC...38 
1C.. .39 
IC...40 



50.14.0114 

50.14.0114 

50.14.0114 

50.14.0114 

50.18.0100 

50.14.0114 

50.17.7374 

50.17.7374 

50.14.0127 

50.14.0127 



IC...41 50.14.0127 
IC...42 50.14,0127 
IC...43 50.17.7157 
IC...44 50.06.0595 
1C... 45 50.06.0595 
IC...46 50.17.7157 
IC...47 50.17.7074 
IC...48 50.17.7244 
IC...49 50.17.7374 
1C. ..50 50.17.7244 

IC...51 50.17.7374 
IC.,.52 50.06.0597 
IC...53 50.06.0597 
1C... 54 50,06.0597 
IC...55 50.06.0597 
1C... 56 50.06.0697 
IC...57 50.06.0597 
IC.,.58 50.14.0127 
1C. ..59 50.14.0127 
IC...60 50.17.7374 

1C. ..61 50.17.7374 
IC...62 50.06.0697 
IC...63 60.06.0597 
IC...64 50.06.0597 
1C... 65 50.06.0597 
1C... 66 50.06.0597 
IC...67 50.06.0597 

L 1 62.03.0030 



HP....1 1.862.662.11 
HP. ...2 1.862.662.01 
HP.. ..3 28.99.0119 
HP.. ..4 28.99.0119 
HP.... 5 28.99.0119 
HP. ...6 28.99,0119 
HP. ...7 1.101.001.21 
HP.... 8 43.01.0108 
HP. ...9 1.010.130.51 
HP.. .10 1.862.662.02 



HP.. .11 1.862.650.05 
HP.. .12 1.862.650.05 
HP. ..13 1.862.650.06 
HP. ..14 1.862,650.06 



P 1 54.01.0358 

P 2 54.01.0358 



SN 74 IS 595 N 
SN 74 IS 595 N 
SN 74 IS 595 N 
SN 74 IS 595 N 

TBP 28L 22N 
TBP 281 22N 
TBP 281 22N 
TBP 28L 22N 
16 V 8 - 25 IP 
TBP 28L 22N 
74 ACT 374 
74 ACT 374 
P 93 U 422 - 35 PC 
P 93 U 422 - 35 PC 

P 93 U 422 - 35 PC 
P 93 0 422 - 35 PC 
74 ACT 157 
SN 74 IS 595 N 
SN 74 IS 595 N 
74 ACT 157 
74 ACT 74 
74 ACT 244 
74 ACT 374 
74 ACT 244 

74 ACT 374 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
P 93 U 422 - 35 PC 
P 93 U 422 - 35 PC 
74 ACT 374 

74 ACT 374 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 IS 597 N 
SN 74 LS 597 N 
SN 74 LS 597 N 

no uH, 3 A 



PING PONG PCB 

ETIKETTE 

ROHRNIETE 

ROHRNIETE 

ROHRNIETE 

ROHRNIETE 

TEXT-ETIK. 5*2( 

ESE-WARNSCHILD 

TEXT-ETIK. 5*2C 

LABEL 'PIPO" 



SU 1.862.843.20 
SH 1.862.842.20 
SH 1.862.844.20 
SU 1.862.841.20 
SU 1.862.840.20 
SU 1.862.845.20 



D 2.5*0.15* 10 
D 2.5*0,15* 10 
D 2.5*0.15* 10 
D 2.5*0.16* 10 
> HARDWARE -21 



AUSWEREERHEBEL 

AUSWEREERHEBEL 

AOSWEREERSTIET 

AUSUEREERSTIET 



C....61 59.06.0683 
C....62 59.06.0683 
C.,,.63 59.06.0683 
C....64 59.06.0683 
C....66 59.06.0683 
C....66 59.06.0683 
C....67 59.06.0683 
C....68 59.06.0683 
C....69 59.06.0683 



68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%. 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%, 63V 

68 ft 10%. 63V 



R 2 57.11.3102 1 k 

R 3 57.11.3221 220 

R 4 57.11.3221 220 

R 5 57.11.3221 220 

R 6 57.11.3221 220 

,R 7 57.11.3221 220 

R 8 57.11.3221 220 

R 9 57.11.3221 220 

R....10 57.11.3221 220 



E 1 51.99.0133 

1C....1 50.17.7245 
IC....2 60.17.7245 
IC....3 50.16.0108 
IC....4 50.15.0109 
1C, ...5 50.15.0108 
IC....6 50.15.0109 
1C.... 7 50.06.0595 
IC....8 50.15.0109 
IC....9 50.15.0108 
IC...10 50,50.0010 

IC...11 50.21.0244 
IC...12 50.15.0109 
IC...13 50.06.0595 
IC...14 50.06.0595 
IC...15 50.06.0595 
1C. ..16 50.06.0595 
1C.. .17 50.06.0596 
IC...18 50.06.0595 
IC...19 50.17.7374 
IC...20 50.17.7374 



HINIEUSE 7A 

74 ACT 245 
74 ACT 245 

AH26 LS 31 PC.AH26 LS31 CN 
AH26 LS 33 PC,DS26 LS33 CN 
AH26 LS 31 PC,AH26 LS31 CN 
AK26 LS 33 PC.DS26 LS33 CN 
SN 74 LS 595 N 
AM26 LS 33 PC.DS26 LS33 CN 
AH26 LS 31 PC.AM26 LS31 CN 
PORTHASTER 

74 E 244 

AH26 LS 33 PC.DS26 LS33 CN 

SN 74 LS 595 N 

SN 74 LS 595 N 

SH 74 LS 595 H 

SH 74 LS 595 H 

SH 74 LS 595 H 

SH 74 LS 595 N 

74 ACT 374 

74 ACT 374 



R..,.ll 57.11.3221 220 1% 
R....12 57.11.3221 220 1% 
R....13 57.11.3221 220 1% 
R....14 57.11.3221 220 1% 
R....1S 57.11.3102 1 k 1% 



TP....1 54.02.0320 ELACH 



2. 8*0. 8 **QTV 22 * 



ANY 



1.010.107.64 



ANY 



X1C..31 53,03.0165 
X1C..32 53.03.0165 
XIC..33 53.03,0165 
X1C..34 53.03.0165 
X1C..35 53.03.0165 
X1C..36 53.03.0165 
X1C..39 53.03.0183 
XIC..40 53.03.0183 



OIL 20-P0L, LOET 
OIL 20-P0L, LOET 
OIL 20-P0L, LOET 
OIL 20-P0L. LOET 
OIL 20-P0L, LOET 
OIL 20-P0L, LOET 
OIL 22-POL, LOET 
OIL 22-POL. LOET 



X1C..41 53.03.0183 

XIC..42 53.03.0183 



DIL 22-POL. LOET 
DIL 22-POL, LOET 



ANY 

ANY 



XIC..S8 53.03.0183 
XIC..59 53.03.0183 



DIL 22-POL. LOET 
DIL 22-POL. LOET 



IC...21 50.17.7374 
IC...22 50.06.0004 
IC...23 50.06.0113 
IC...24 50.06.0008 
1C.. .25 50.06.0595 
1C... 26 50.06.0595 



74 ACT 374 
SN 74 LS 04 N 
SN 74 LS 113 N 
SN 74 LS 08 N 
SN 74 LS 595 N 
SN 74 LS 595 N 



REHARKS: 

Hodificatioft: Reading into the AORAH 



HANUEACTURERS: 

St • STUDER / PH • PHILIPS 



ABBREVIATIONS: 

CER - CERAMIC / EILH • EILH TYPE / XE - CLAHP EOR EUSES / 

XIC - IC SOCKET 
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DESCRIPTION HANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


. .HAIWFACTURER 


Ad ..POS.. 


. ..REF.No. . . DESCRIPTION HANUFACTURER 


A.... 45 


1.920.211.00 


DSP56000 




IC....6 


50.18.0100 


16V8 (SM 1.862.880-20) 


HP... 15 


1.010.015.50 


ISOLIERSCH. KEY 




XIC..40 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 










IC....7 


50.14.0120 


28S42N PROH 512*8 (SU 1.862.893-20) 






























P 1 


54.01.0358 


96P SOLDER-PINS 




XIC..41 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 








59.06-2 


IC....9 


50.17.5574 


74AC574 


P 2 


54.01.0358 


96P SOLDER-PINS 




XIC..42 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 






68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...10 


50.17.5652 


74AC652 


P 3 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..43 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 
















P 4 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..46 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C 5 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...11 


50.18.0100 


16V8 (SU 1.862.888-20) 


P 5 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..47 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C 6 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...12 


50.18.0100 


16V8 (SM 1.862.889-20) 


P 6 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..48 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C 7 


59.22.4470 


47u 16V, 20%. 


59.22-A 


IC...13 


50.15.0120 


HAX232 TRANSH./RECEIVER RS232 


P 7 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..49 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C 8 


59.22.4470 


47u 16V, 20%, 


59.22-A 


IC...14 


50.18.0100 


16V8 (SM 1.862.887-20) 


P 8 


54.11.0126 












C 9 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...15 


50.18.0100 


16V8 (SW 1.862.886-20) 


P 9 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..54 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....10 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...16 


50.17.5652 


74AC652 


P....10 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..55 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 










IC...17 


50.63.1001 


MS57C64E PLCC33 (SM 1.862.891-21) 










XIC..56 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 




59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...18 


50.17.5652 


74AC652 


P....11 


54.11.0126 


PIN-STRIP IPIN SN 




XIC..57 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....12 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...19 


50.17.5014 


74AC14 


P....12 


54.02.0320 


FLATPIN 2. 8*0. 8 




XIC..59 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....13 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...20 


50.63.1702 


CY7C130 PLCC52 


P....13 


54.02.0320 


FLATPIN 2. 8*0. 8 




XIC..60 


53.03.0175 


OIL-SOCKET, 18-riN 


C....14 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 








P....14 


54.02.0320 


FLATPIN 2. 8*0. 8 










C....15 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...21 


50.17.5074 


74AC74 










XIC..61 


53.03.0175 


OIL-SOCKET, 18-HN 


















1.862.665.11 


Empty PCB 




XIC..62 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 




59.22.4470 


47u 16V, 20%. 


59.22-A 


IC..!23 


50! 1715573 


74AC573 








XIC..63 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....18 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...24 


50.17.5573 


74AC573 


R 1 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..64 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-fIN 


C....19 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...25 


50.17.5573 


74AC573 


R 2 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..65 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....20 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...26 


50.17.5074 


74AC74 


R 3 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..66 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 










IC...27 


50.17.5652 


74AC652 


R 4 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..70 


53.03.0173 


OIL-SOCKET, 28-riN 


C....21 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...28 


50.17.5652 


74AC652 


R 5 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....22 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...29 


50.18.0100 


16V8 (SW 1.862.881-20) 


R 6 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..71 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....23 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...30 


50.63.1001 


WS57C64E PLCC33 (SM 1.862.890-21) 


R 7 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..72 


53.03.0175 


OIL-SOCKET, 18-HN 


C....24 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 








R 8 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..73 


53.03.0175 


OIL-SOCKET, 18-HN 


C....25 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...31 


50.17.1595 


74HC595 


R 9 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..74 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....26 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...32 


50.17.1597 


74HC597 


R....10 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..75 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....27 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...33 


50.17.1595 


74HC595 










XIC..76 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....28 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...34 


50.18.0100 


16V8 (SW 1.862.885-20) 


R....11 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..77 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....29 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...35 


50.18.0100 


16V8 (SW 1.862.884-20) 


R....12 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




XIC..78 


53.03.0175 










59.06-2 








R....13 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 


















IC...37 


50.18.0100 


16V8 (sW 1.862.882-20) 


R....14 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..80 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....31 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...38 


50.17.1595 


74HC595 


R....15 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....32 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...39 


50.17.1597 


74HC597 


R....16 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..81 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....33 






59.06-2 








R....17 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..82 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-riN 


C....34 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 








R....18 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




XIC..83 


53.03.0175 


DIL-SOCKET, 18-HN 


C....35 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...41 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....19 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....36 


59.22.4470 


47u 16V, 20%, 


59.22-A 


IC...42 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....20 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




REHARKS: 






C....37 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...43 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....38 


59.06.0683 


68n 63V. 10%, 


59.06-2 


IC...44 


50.17.5014 


74AC14 


R....21 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




AENDERUNGEN: 


OC: HW 1.862.665.21 


-> 1.862.665.22 C87/8* additional 


C....39 


59.22.6100 


lOu 35V.-20/+50%.f59.22-0) IC...46 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....22 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....40 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2) 1C... 47 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....23 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




HAIBJFACTURERS 


: St • STUDER / Ph - 


PilLIPS / So = SONY 










IC...48 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....24 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....41 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...49 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....25 


57.11.3180 


18E HF, 1% 




ABBREVIATIONS 


: CER - CERAHIC / FILH « FILH TYPE / XF - CLAHP FOR FUSES / 


C....42 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...50 


50.17.1595 


74HC595 


R....26 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 






XIC - IC SOCKET 




C....43 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 








R....27 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 










C....44 


59.22.4471 


470u 16V, 20%. 


59.22-E 


IC...51 


50.17.1597 


74HC597 


R....28 


57.11.3180 


18E HF, 1% 






1862.665.22 SOUND HE10RY , ESE HL 92/07/1400 


C....45 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...52 


50.17.5000 


74AC00 


R....29 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....46 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...53 


50.15.0109 


26LS33 


R....30 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 




END 






C....47 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...54 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....48 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...55 


50.14.1500 


TCllOOO 1H»1 D-RAH 


R 31 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....49 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...56 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....32 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....50 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...57 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....33 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 


















IC...58 


89.01.1805 


20HHZ CRYSTAL OSCILLATOR 


R....34 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....51 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...59 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....35 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 










C....52 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...60 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....36 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 










C....53 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 








R....37 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....54 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...61 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....38 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....55 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...62 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....39 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....56 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...63 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....40 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....57 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...64 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....58 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...65 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....41 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....59 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...66 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....42 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....60 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...67 


50.17.5138 


74AC138 


R....43 


57.11.3180 


18E HF, 1% 


















IC...68 


50.17.5000 


74ACOO 


R....44 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....61 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...69 


50.17.5000 


74AC00 


R....45 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....62 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...70 


50.50.0010 


PORTHASTER 


R....46 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....63 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 








R....47 


57.11.3180 


18E HF, 1% 










C....64 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...71 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....48 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 










C....65 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...72 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....49 


57.11.3332 


3k3 HF, 1% 










C....66 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...73 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....50 


57.11.3392 


3k9 0.6W, 1%, 0207, HF 










C....67 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...74 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....68 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...75 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....51 


57.11.3122 


lk2 0.6M, 1%, 0207, HF 










C....69 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...76 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....52 


57.11.3102 


Ik HF, 1% 










C....70 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...77 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


R....53 


57.11.3332 


3k3 HF, 1% 


















IC...78 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....71 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. (59.06-2 


IC...79 


50.50.0010 


PORTHASTER 


RZ....1 


57.88.4103 


8 * 10k SIP09 










C....72 


59.06.0683 


68n 63V. 10%. 


59.06-2 


IC...80 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


RZ....2 


57.88.4103 


8 * 10k SIP09 










C....73 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 






















C....74 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


IC...81 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


S 1 


55.03.0122 


T05 










C....75 


59.06.0683 


68n 63 V, 10%, 


59.06-2 


IC...82 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 
















C....76 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


IC...83 


50.14.1500 


TCllOOO 1H*1 D-RAH 


XA...45 


53.03.0218 


SIL *** QTY IW) *** 










C....77 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 






















C....78 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


JP....1 


54.01.0021 


OUHPER (ZU P3,P4) 


XIC...5 


53.03.2232 


PLCC33-SOCKET, 32-PIN 










C....79 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 


JP....2 


54.01.0021 


JUHPER (ZU P9,P10) 


XIC...6 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










C....80 


59.06.0683 


68n 63V, 10%. 


59.06-2 








XIC...7 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 


















L 1 


62.03.0040 


lOOUN TOROID, 5A 


XIC...8 


53.03.0182 


DIL-SOCKET, 24-PIN 










C....81 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 








XIC..10 


53.03.0182 


DIL-SOCKET, 24-PIN 










C....82 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


HP....1 


43.01.0108 


ESE-WARNSCHILD 
















C....83 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


HP.... 2 


1.010.130.51 


TEXT-ETIK. 5*20 (F7.00A) St 


XIC..11 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










C....84 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


HP.... 3 


1.101.001.22 


ETIK. HARDWARE 


XIC..12 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










C....85 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


HP.... 4 


1.862.665.01 


ETIK. BAU6RUPPE 


XIC..14 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










C....86 


59.06.0683 


68n 63V, 10%, 


59.06-2 


HP.... 5 


1.862.665.02 


ETIK. LABEL 


XIC..15 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










C....87 


59.34.4151 


150p 63V, 5% 




HP.... 6 


1.862.650.05 


AUSWERFERHEBEL 


XIC..17 


53.03.2232 


PLCC33- SOCKET, 32-PIN 










C....88 


59.34.4151 


150p 63V, 5% 




HP. ...7 


1.862.650.05 


AUSWERFERHEBEL 


XIC..20 


53.03.2252 


PLCC52-S0CKET, 52-PIN 


















HP.... 8 


1.862.650.06 


AUSWERFERSTIFT 
















F....10 


51.99.0133 


MINI FUSE 7A 




ANY HP.... 9 


1.862.650.06 


AUSWERFERSTIFT 


XIC..29 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 


















HP... 10 


28.99.0119 


RIVETING NUT 


XIC..30 


53.03.2232 


PLCC33-S0CKET, 32-PIN 












50.17.5032 


74AC32 
























IC....2 


50.17.5273 


74AC273 




HP.. .11 


28.99.0119 


RIVETING NUT 


XIC..34 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










IC....3 


50.17.5541 


74AC541 




HP... 12 


28.99.0119 


RIVETING NUT 


XIC..35 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










IC....4 


50.17.5652 


74AC652 




HP... 13 


28.99.0119 


RIVETING NUT 


XIC..36 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 










IC....5 


50.63.1001 


WS57C64E PLCC33 


(SW 1.862.892-21) MP...14 


1.010.003.89 


ISOLIERSCH. QUARZ 


XIC..37 


53.03.0165 


DIL-SOCKET, 20-PIN 











EDITION: OKTOBER1995 





UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



STUDER D820 MCH 



BLOCK DIAGRAM 

- Madi Interface 1 .862.666 - Madi Frontend BNC 1 .862.690 

- Madi Frontend BNC 1 .862.690.81 * Macii Frontend Optical 1 .862.691 




EDITION: OKTOBER1995 






UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



STUDER D820 MCH 



MADI INTERFACE 1.862.666.22 / 1.862.666.23 



A IC41 

22 \ CY7C122-3SPC 



L OAO IC65 

f- DAI POflTMASTEfl 
*- DA2 

■- OAJ R/TEST 5 

^ DAA 

VS8A VS81 



IC53 8EH^ 
74HC595 QfE 



IC47 

111 PLD16VB-L25 



VODA VODL 
C IBDAT TH 

^ BOAT DA 



r 11 VIOLD , 
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4 FOR 1.862.666.22: 

IC63 = 74HC165 
RZ7 = lOkOhm 



0 11.11.92 KB 


1 1 




1 1 1 




PAGE 3 OF 7 


g'iry®E[Ri 


MADI IhJTERFACE fSC| 1.862.666.23 | 



EDITION: OKTOBER1995 





UP-DATE Digital Signal Processing Section 1 



STUDER D820 MCH 



MADi INTERFACE 1.862.666.22 / 1 .862.666.23 





..T 



vcc 
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Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION HANUFACTURER Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



c.. 


....1 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C....98 


59.06.0474 


470n 


10%, 63V, 


c.. 


....2 


59.06.0683 


6Sn 


10%. 


63 V, 


C....99 


59.06.0474 


470n 


10%, 63V, 


c.. 


....3 


59.06.0683 


68n 


10%. 


63V, 


C...100 


59.06.0474 


470n 


10%, 63V, 


c.. 


....4 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 
















fr“rn 


10% 


v3V. 


r 1/M 


CA 


f 0^ 


^r\^ ow 


c.. 


....6 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C...102 


59.06.0683 


68n 


10%, 63Y, 


c.. 


....7 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


C...103 


59.06.0683 


68n 


10%, 63V, 


c.. 


,...8 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


C...104 


59.30.4100 


lOu 


20%, 16V, 


c.. 


,...9 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C...105 


59.32.2472 


4n7 


20%, 50V, 


c.. 


...10 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C...106 


59.06.0683 


68n 


10%, 63V, 














C...107 






not used 


c.. 


...11 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C...108 


59.06.0102 


If! 


10%, 63V, 


c.. 


...12 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


C...109 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 63V, 


c.. 


...13 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


C...110 


59.06.0683 


68n 


10%, 63V, 


c., 


...14 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


,..15 


59.06.0683 


68n 


10%. 


63V, 


C...111 


59.06.0683 


68n 


10%, 63V, 


c.. 


...16 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


...17 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


0 1 


50.04.0125 


1N4448 


D035, RECTIFIER 


c.. 


...18 


59.06.0633 


63n 


10%, 


63 V, 


0 2 


50.04.0125 


1N4448 


D035, RECTIFIER 


c.. 


,..19 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63 V, 


D 3 


50.04.0125 


1N4448 


D035, RECTIFIER 


c.. 


..20 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


D 4 


50.04.0139 


6B112 


S0D69,D-CAPACITY 














D 5 


50.04.0105 


1N4004 


0041, RECTIFIER 


c.. 


..21 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63 V, 


D 6 


50.04.0105 


1N4004 


D041, RECTIFIER 


c.. 


..22 


59.34.4101 


lOOp 


5%, 


63V, N750 


D 7 


50,04.0105 


1N4004 


D041, RECTIFIER 


c.. 


..23 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63 V, 


0 8 


50.04.0125 


1N4448 


D035, RECTIFIER 


c.. 


..24 


59.06.0103 


lOn 


10%, 


63 V, 


D 9 


50.04.0125 


1N4448 


D035, RECTIFIER 


c.. 


..26 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


..26 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


DL....1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


GRN DIF, LED 1.90MM 


c.. 


..27 


59.06.0683 


68n 


10%. 


63V, 


0L....2 


50.04.2121 


TLUR 2401 


RED DIF, LEO 1.90MM 


c.. 


..28 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


0L....3 


50.04.2121 


TLUR 2401 


RED DIF, LED 1.90MM 


c.. 


..29 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 










c.. 


..30 


59.06.0104 


lOOrt 


10%, 


63 V, 


F 1 


51.01.0114 


TSOOmA 


250V 5*20 














F 2 


51.99.0133 


T7A 


MINI FUSE 


c.. 


..31 


59.06.0683 


68n 


10%. 


63V, 


F 3 


51.01.0114 


T500mA 


250V 5*20 


c.. 


..32 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


..33 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC....1 


50.63.4000 


XC2018PC68 


PROG. GATE ARRAY 


c.. 


..34 


59.32.2681 


680p 


10%, 


50 V, 


IC....2 


50.17.5574 


74AC574 


OCTAL D-TYPE FLIP FLOP 


c.. 


..35 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC....3 


50.63.4000 


XC2018PC68 


PROG. GATE ARRAY 


c.. 


..36 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC....4 


50.17.5541 


74AC541 


OCTAL BUFFER 


c.. 


..37 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC....5 


50.14.1009 


CY7C128-35 




c.. 


..38 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC....6 


50.14.1009 


CY7C128-35 




c.. 


..39 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC....7 


50.17.1574 


74HC574 


OCTAL 3-STATE DTYPE FF 


c.. 


..40 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC....8 


50.17.1574 


74HC574 


OCTAL 3-STATE DTYPE FF 














IC....9 


50.17.5574 


74AC574 


OCTAL D-TYPE FLIP FLOP 


c.. 


..41 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC...10 


50.17.5541 


74AC541 


OCTAL BUFFER 


c.. 


..42 


59.34.2330 


33p 


5%, 


63V, N150 










c.. 


..43 


59.06.0105 


lu 


10%, 


50 V, 


IC...11 


50.14.1009 


CY7C128-35 




c.. 


..44 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC...12 


50.14.1009 


CY7C128-35 




c.. 


..45 


59.32.2681 


680p 


10%, 


50 V, 


IC...13 


50.17.1574 


74HC574 


OCTAL 3-STATE DTYPE FF 


c.. 


..46 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC...14 


50.17.1574 


74HC574 


OCTAL 3-STATE DTYPE FF 


c.. 


..47 


59.34.5471 


470p 


5%, 


63V, N1500 


IC...15 


50.17.5574 


74AC574 


OCTAL D-TYPE FLIP FLOP 


c.. 


..48 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC...16 


50.17.7000 


ACTOO 


QUAD 2- INPUT NANO GATE 


c.. 


..49 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


IC...17 


50.18.0102 


EPH5032-20 


PLD 32-MACROCELL (SW 1.862.589.21) 


c.. 


..50 


59.22.5101 


lOOu 


-20/-^50%, 


25V, 


IC...18 


50.18.0102 


EPM5032-20 


PLD 32-MACROCELL (SW 1.862.690.20) 














1C. ..19 


50.11.0115 


NE529 


VOLTAGE COMPARATOR 


c.. 


..51 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


1C. ..20 


50.14.0120 


28S42N 


PROM 512*8 (SW 1.862.599.20) 


c.. 


..52 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


..53 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


1C. ..21 


50.14.1501 


XC1736 


SER. EPROM (SW 1.862.597.21) 


c.. 


..54 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


1C. ..22 


50.18.0100 


PLD16V8 


PROG. LOGIC DEVICE (SW 1.862.595.20) 


c.. 


..55 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


1C. ..23 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 


c.. 


..56 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63 V, 


1C. ..24 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 


c.. 


..57 


59.34.4101 


lOOp 


5%. 


63V, N750 


1C. ..25 


50.17.1597 


74HC597 


8 BIT LATCH / SHIFT REG. 


c.. 


..58 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


1C. ..26 


50.17.1251 


74HC251 




c.. 


..59 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


1C. ..27 


50.17.5520 


74AC520 


8-BIT COMPARATOR 


c.. 


..60 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


1C. ..28 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 














IC...29 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 


c.. 


..61 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC...30 


50.17.1597 


74HC597 


8 BIT LATCH / SHIFT REG. 


c.. 


..62 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 










c.. 


..63 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC...31 


50.17.5014 


74AC14 


HEX INV SCHMITT TRIGGER 


c.. 


..64 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


1C. ..32 


50.18.0100 


PLD16V8 


PROG. LOGIC DEVICE (SW 1.862.596.20) 


c.. 


..65 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


1C. ..33 


50.14.1009 


CY7C128-35 




c.. 


..66 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


1C. ..34 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 


c.. 


..67 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


1C. ..35 


50.17.5520 


74AC520 


8-BIT COMPARATOR 


c.. 


..68 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


IC...36 


50.63.4000 


XC2018PC68 


PROG. GATE ARRAY 


c.. 


..69 


59.06.0104 


lOOn 


10%. 


63V, 


IC...37 


50.17.1597 


74HC597 


8 BIT LATCH / SHIFT REG. 


c.. 


..70 


59.06.0334 


330n 


10%, 


63V, 


1C. ..38 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 














IC...39 


50.06.0123 


74LS123 


DUAL RETR. HONOST.MULTIV. 


c.. 


..71 


59.06.0333 


33n 


10%, 


63V, 


IC...40 


50.17.1597 


74HC597 


8 BIT LATCH / SHIFT REG. 


c.. 


..72 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 










c.. 


..73 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 


IC...41 


50.14.0127 


CY7C122-35 


RAM 256 * 4 35NS 


c.. 


..74 


59.26.5109 


lu 


20%, 


25V, 


IC...42 


50.14.0127 


CY7C122-35 


RAM 256 * 4 35NS 


c.. 


..75 


59.06.0104 


lOOn 


10%. 


63 V, 


IC...43 


50.17.7000 


74ACT00 


QUAD 2- INPUT NAND GATE 


c.. 


..76 


59.06.0683 


68n 


10%. 


63V, 


1C... 44 


50.17.5541 


74AC541 


OCTAL BUFFER 


c.. 


..77 


59.06.0683 


68r< 


10%, 


63V, 


IC...45 


50.14.1501 


XC1736 


SER. EPROM (SW 1.862.598.20) 


c.. 


..78 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63V, 


1C. ..46 


50.17.1123 


74HC123 


DUAL RET. MONOST. MULTIV. 


c.. 


..79 


59.06.0683 


68n 


10%, 


63 V, 


IC...47 


50.18.0100 


PLD16V8 


PROG. LOGIC DEVICE (SW 1.862.594.20) 


c.. 


..80 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 


IC...48 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 














IC...49 


50.18.0100 


PLD16V8 


PROG. LOGIC DEVICE (SW 1.862.593.20) 


c.. 


..81 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


IC...50 


50.05.0149 


MC4044 


PHASE- FREQUENCY DETECTOR 


c,. 


..82 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 










c.., 


..83 


59.22.5101 


lOOu 


-20/+50%, 


25V, 


IC...51 


50.09.0101 


TL072 


DUAL BIFET 


c.., 


..84 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 


IC...52 


50.18.0102 


EPM5032-20 


PLD 32-MACROCELL (SW 1.862.592.21) 


c.. 


..85 


59.06.0224 


220n 


10%. 


63 V, 


IC...53 


50.17.1595 


74HC595 


8 BIT SHIFT/OUT. REGISTER 


c.., 


..86 


59.06.0103 


lOn 


10%. 


63 V, 


IC...54 


50.18.0102 


EPM5032-20 


PLD 32-MACROCELL (SW 1.862.591.20) 


c... 


..87 


59.06.0224 


220n 


10%, 


63V, 


1C. ..55 


50.11.0115 


NE529 


VOLTAGE COMPARATOR 


c... 


..88 


59.06.0224 


220rt 


10%, 


63V, 


IC...56 


50.11.0112 


MCI 648 


VOLTAGE CONTR. OSCILLATOR 


c... 


..89 


59.06.0224 


220n 


10%, 


63 V, 


IC...57 


50.10.0109 


LM337L 


SERIE-REG. - 


c... 


..90 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63 V, 


1C. ..58 


50.10.0108 


LM317L 


SERIE-REG. + 














IC...59 


50.10.0108 


LM317L 


SERIE-REG. + 


c... 


,.91 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 










c... 


,.92 


59.06.0104 


lOOn 


10%. 


63 V, 


IC...61 


50.17.1540 


74HC540 


OCTAL BUFFER INVERTING 


c... 


,.93 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 


IC...62 


50.11.0154 


HAX690 


MPU SUPERVISORY CIRCUIT 


c... 


,.94 


59.06.0104 


lOOn 


10%, 


63V, 


1C. ..63 


50.06.0165 


74LS165 


8BIT SI/PO SHIFT REGISTER 


c... 


,.95 


59.34.4101 


loop 


5%, 


63V, N750 


1C... 64 


50.15.0109 


26LS33 


QUAD DIFF. LINE RECEIVER 


c... 


.96 


59.34.4101 


loop 


5%, 


63V. N750 


1C. ..65 


50.50.0010 


PORTMASTER 


KUNDEN-IC 


c... 


.97 


59.34.4101 


loop 


5%, 


63V, N750 


1C. ..66 


50.50.0010 


PORTHASTER 


KUNDEN-IC 
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POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION.. 






MANUFACTURER 














P. 


....6 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


....1 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


....7 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FUTPIN 2 




J. 


....2 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


....8 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




J. 


....3 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


....9 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


...4 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




F. 


...10 


M.ui.ooi:o 


1-F 


bIK., 


fWLt, F-bIKlF b 




J. 


...5 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J. 


...6 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...11 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


...7 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...12 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE. P-STRIP S 




J. 


...8 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...13 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


...9 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...14 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


..10 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...15 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 
















P. 


...lb 


M.Ol.UOilO 


i-P 


STR., 


MALE, P-STkIP S 




J. 


..11 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...17 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


..12 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...18 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


..13 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...19 


54.01.0020 


1-P 


STR., 


MALE, P-STRIP S 




J. 


..14 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...20 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




J. 


..15 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J. 


..16 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...21 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




J. 


..17 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...22 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FUTPIN 2 




J. 


..18 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...23 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FUTPIN 2 




J. 


..19 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...24 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


HALE, FUTPIN 2 




J. 


..20 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...25 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FUTPIN 2 
















P. 


...27 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE. FLATPIN 2 




J. 


..21 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...28 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




0. 


..22 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...29 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




0. 


..23 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MH 




P. 


...30 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


HALE, FUTPIN 2 




J. 


..24 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J. 


..25 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




P. 


...31 


54.02.0320 


i-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2 




J. 


..26 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J. 


..27 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


....1 


57.11.3102 


Ik 


1%, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..28 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


....2 


57.11.3102 


Ik 


1%. 


0.6W, 0207, 


MF 


0. 


..29 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


....3 


57.11.3102 


ik 


1%, 


0.6W, 0207, 


HF 


0. 


..30 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6HH 




•R. 


....4 


57.11.3102 


Ik 


1%, 


0.6W, 0207, 


MF 














R. 


. . . .5 


57.11.3102 


Ik 


1%, 


0.6W, 0207, 


HF 


J. 


..31 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE. AU 7.6MM 




R. 


....6 


57.11.3271 


270E 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..32 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE. AU 7.6MM 




R. 


....7 


57.11.3150 


i5E 


1%, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..33 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


....8 


57.11.3103 


iOk 


1%, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..34 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


....9 


57.11.3102 


ik 


1%, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..35 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...10 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


HF 


J. 


..36 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J. 


..37 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...11 


57.11.3102 


ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..38 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...12 


57.11.3103 


iOk 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..39 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...13 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..40 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...14 


57.11.3103 


iOk 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 














R. 


...15 


57.11.3471 


470E 


IV, 


0.6M, 0207, 


MF 


J. 


..41 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...16 


57.11.3102 


ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..42 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...17 


57.11.3103 


iOk 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..43 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...18 


57.11.3271 


270E 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..44 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...19 


57.11.3150 


i5E 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..45 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...20 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


J. 


..46 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 


















J.. 


..47 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...21 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..48 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...22 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..49 


53.03.0219 


i-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...23 


57.11.3102 


Ik 


iV, 


0.6W, 0207, 


HF 


J.. 


..50 


53.03.0219 


1-P 


FEMALE, AU 7.6MM 




R. 


...24 


57.11.3680 


68E 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 














R. 


...25 


57.11.3220 


22E 


IV. 


" 0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..51 


54.01.0021 




JUMPER CONNECTOR 




R. 


...26 


57.11.3682 


6k8 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..52 


54.01.0021 




JUMPER CONNECTOR 




R. 


...27 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


J.. 


..53 


54.01.0021 




JUMPER CONNECTOR 




R. 


...28 


57.11.3220 


22 E 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 














R. 


...29 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


HF 


Jp. 


...1 






not used 




R. 


...30 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


JP. 


...2 


64!oi!o106 


7.62miR 


0.60MM,WIRE BRIDGE 


















Jp. 


...3 






not used 




R. 


...31 


57.11.3271 


270E 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


JP. 


...4 






not used 




R. 


...32 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


Jp. 


...5 


64!oi!o106 


7.62rmi 


0.60HM,WIRE BRIDGE 




R. 


...33 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 














R. 


...34 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...1 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R. 


...35 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...2 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 fOHM), HF-CHOKE 




R. 


...36 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


HF 


L.. 


...3 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R. 


...37 


57.11.3102 


ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...4 


62.02.3220 


22u 


10%,1E4 {OHM), HF-CHOKE 




R. 


...38 


57.11.3104 


100k 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...5 


62.03.0015 


72u 


2A, 62030015 




R. 


...39 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...6 


62.03.0040 


lOOuH 


5A, 62030040 




R. 


...40 


57.11.3132 


lk3 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...7 


62.03.0015 


72u 


2A, 62030015 


















L.. 


...8 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R. 


...41 


57.11.3562 


5k6 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


...9 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R. 


...42 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


..10 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 {OHM}, HF-CHOKE 




R. 


...43 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 














R., 


...44 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


..11 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R., 


...45 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


..12 


62.02.3229 


2u2 


10%,0E3 (OHM), HF-CHOKE 




R., 


...46 


57.11.3104 


100k 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


..13 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 (OHM), HF-CHOKE 




R., 


...47 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


1.. 


..14 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 {OHM), HF-CHOKE 




R.. 


...48 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


L.. 


..15 


62.02.3100 


lOu 


10%,0E8 {OHM}, HF-CHOKE 




R., 


...49 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 














R., 


...50 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


...1 


1.862.666.11 




Empty PCB 


ST 
















MP. 


...2 


1.862.666.01 




Etikette: Baugruppennummer 


ST 


R., 


...51 


57.11.3102 


Ik 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


HP. 


...3 


43.01.0108 




Etikette: ESE 




R., 


...52 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


...4 


1.101.001.23 




Etikette: Hardware -23 


ST 


R., 


...53 


57.11.5106 


lOH 


5%, 


0.4W, 0207, 


HF 


MP. 


...5 


1.010.112.51 




Etikette: T500wA 


ST 


R., 


...54 


57.11.3122 


lk2 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


...6 


1.010.130.51 




Etikette: T7.00A 


ST 


R., 


...55 


57.11.3101 


lOOE 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


...7 


1.010.112.51 




Etikette: T500mA 


ST 


R., 


...56 


57.11.3912 


9kl 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


HP. 


...8 


28.99.0119 




RIVETING NUT 




R.. 


,..57 


57.11.3132 


lk3 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


...9 


28.99.0119 




RIVETING NUT 




R.. 


,..58 


57.11.3271 


270E 


IV. 


0.6W. 0207, 


MF 


MP. 


..10 


28.99.0119 




RIVETING NUT 




R.. 


,..59 


57.11.3271 


270E 


i%. 


0.6W, 0207, 


MF 














R., 


,..60 


57.11.3221 


220E 


1%, 


0.6W, 0207, 


HF 


MP. 


..11 


28.99.0119 




RIVETING NUT 


















HP. 


..12 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 


ST 


R.. 


...61 


57.11.3221 


220E 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


MP. 


..13 


1.862.650.05 




AUSWERFERHEBEL 


ST 


R.. 


...62 


57.11.3331 


330E 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


MP. 


..14 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 


ST 


R.. 


...63 


57.11.3331 


330E 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


..15 


1.862.650.06 




AUSWERFERSTIFT 


ST 


R.. 


..64 


57.11.3271 


270E 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


MP. 


..16 


1.862.666.02 




Etiketten zu Auswerferhebel 


ST 


R.. 


,..65 


57.11.3271 


270E 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 














R.. 


..66 


57.11.3101 


lOOE 


IV, 


0.6W, 0207, 


HF 


P.. 


...1 


54.01.0358 


96-P 


ANG., MALE. P-EU-C 3 




R.. 


..67 


57.11.3102 


Ik 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


P.. 


...2 


54.01.0358 


96-P 


ANG., MALE, P-EU-C 3 




R.. 


..68 


57.11.3122 


lk2 


IV. 


0.6W, 0207, 


MF 


P.. 


...3 


54.02.0320 


1-P 


STR., MALE, FLATPIN 2 




R.. 


..69 


57.11.3222 


2k2 


IV, 


0.6W, 0207, 


MF 


P.. 


...4 


54.02.0320 


1-P 


STR., MALE, FLATPIN 2 




R.. 


..70 


57.11.3121 


120E 


1%. 


0.6W, 0207, 


HF 


P., 


...5 


54.01.0020 


1-P 


STR., MALE, P-STRIP S 
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Ad ..POS.. 


..REF.No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


R....71 


57.11.3241 


240E 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....72 


57.11.3241 


240E 


1%, 0.6W, 


0207, MF 


R....73 


57.11.3330 


33E 


IV. 0.6W, 


0207, MF 


R....74 


57.11.3821 


820E 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


D 


C7 11 uon-j 


OL 


11 . n 


nom uc 


R....76 


57.11.3681 


680E 


IVi o.6w; 


0207! MF 


R....77 


57.11.3330 


33E 


IV. 0.6W, 


0207, HF 


R....78 


57.11.3330 


33E 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....79 


57.11.3332 


3k3 


IV. 0.6W, 


0207, MF 


R....80 


57.11.3332 


3k3 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....81 


57.11.3102 


Ik 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....82 


57.11.3822 


8k2 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....83 


57.11.3103 


10k 


IV, 0.6W, 


0207, MF 


R....84 


57.11.3332 


3k3 


IV. 0.6W, 


0207, MF 


RZ....1 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


RZ....2 


57.88.4102 


Ik 


2%. 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


P7.„.3 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


RZ....4 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


RZ....5 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, S * IK 


R2....6 


57.88.4102 


Ik 


2V. 0.125W, 


SIP09, S * IK 


RZ....7 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


RZ....8 


57.88.4102 


Ik 


2V, 0.125W, 


SIP09, 8 * IK 


T 1 


63.15.0001 


1:1:1 


T766.PULSE TRANSFORMER 


T 2 


.022.647.00 


1:1.4 


EP7, OUTPUT TRAFO AES/EBU ST 


XF....1 


53.03.0118 




FUSE HOLDER 




XF....3 


53.03.0118 




FUSE HOLDER 




XIC...1 


53.03.2268 


PLCC68 






XIC...3 


53.03.2268 


PLCC68 






XIC...5 


53.03.0182 


DIL24-3 






XIC...6 


53.03.0182 
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C 1 59.22.6100 lOu -20/+50 V, 35V 

C 2 59.06.0104 lOOn 10 V, 63V 

C 3 59.22.6470 47u -20/+50 V. 40V 

C 4 59.22.3101 lOOu -20/+50 V, lOV 

C 5 59.06.0683 68n 10 V. 63V 

C 6 59.06.0222 2n2 10 %. 63V 

C 7 59.06.0683 68n 10 %, 63V 

C.....8 59.22.6100 lOu -20/+5O V. 35V 

C 9 59.06.0104 lOOn 10 V. 63V 

C....10 . . not used 

C....11 59.06.0105 lu 10%, 50V 

C....12 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....13 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....14 59.06.0105 lu 10%. 50V 

C....15 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....16 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....17 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 

C....18 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....19 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....20 59.32.1471 470p 10%, 400V 

C....21 59.06.0105 lu 10%, 50V 

C....22 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....23 59.06.0222 2n2 10%, 63V 

C,.,.24 59,06.0225 2u2 10%. 50V 

C....25 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....26 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....27 59.06.0104 lOOn 10%. 63 V 

C....28 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....29 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....30 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....31 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....32 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....33 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 

C....34 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....35 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....36 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....37 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....38 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 

C....39 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....40 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....41 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....42 59.06.0224 220n 10%, 63V 

C....43 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....44 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....4S 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....46 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....47 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....48 59.06.0682 6n8 10%, 63V 

C....49 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....50 59.06.0222 2n2 10%, 63V 

C....5 1 59.06.0222 2n2 10%, 63V 

C....52 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....53 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....54 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....55 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....56 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....57 59.22.5101 lOOu -20/+50 %. 25V 

C....58 59.22.8479 4u7 -20/+50 %. 50V 

C....59 59.22.6470 47u -20/+50 %. 40V 

C....60 59.06.0222 2n2 10%. 63V 

C....61 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....62 59.06.0103 lOn 10 %, 63V 

C....63 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....64 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....6S 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....66 59.99.0401 47u 10 %. 16V, RADIAL, UNPOL 

C....67 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....68 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C....69 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C 70 . . not used 

C....71 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 

C....72 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 

C....73 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....74 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 

C....75 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....76 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 

C....77 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....78 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....79 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....80 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....81 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....82 59.22.6470 47u -20/+50 %. 40V 

C....83 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....84 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....85 59.06.0104 lOOn 10%. 63V 

C....86 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....87 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 

C....88 59.34.4101 lOOp 5%, 63V. N750 

C....89 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....90 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 

C....91 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....92 59.22.3101 lOOu -20/+5O %. lOV 

C....93 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....94 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C....95 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C....96 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 

C....9 7 59.06.0683 68n 10%, 63V 
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C....98 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C....99 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 
C...100 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C...101 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...102 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...103 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...104 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...105 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...106 59.22.5101 lOOu -20/+50 %, 25V 
C...107 59.22.5101 lOOu -20/+50 %. 25V 
C...108 59.26.5159 lu5 20 %, 25V 
C...109 59.22.8479 4u7 -20/+50 %, 50V 
C...110 59.06.0102 In 10%, 63V 

C...111 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...112 59.22.6470 47u -20/+50 %, 40V 
C...113 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...114 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 
C...115 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...116 59.06.0683 68n 10 %, 63V 
C...117 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 
C...118 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 
C...119 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 
C...120 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C...121 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...122 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...123 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...124 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 
C...125 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...126 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 
C...127 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...128 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...129 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 
C...130 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 

C...131 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...132 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...133 59.22.6100 lOu -20/+50 %, 35V 
C...134 59.22.6470 47u -20/+50 %, 40V 
C...135 59.22.5101 lOOu -20/+50 %. 25V 
C...136 59.22.5101 lOOu -20/+50 %, 25V 
C...137 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...138 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 
C...139 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...140 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C...141 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...142 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...143 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...144 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...145 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...146 59.22.6100 lOu -20/+50 %. 35V 
C...14 7 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...148 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...149 59.06.0104 lOOn 10%, 63V 
C...150 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C...151 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...152 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...153 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...154 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...155 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...156 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...157 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...158 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...159 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...160 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C...161 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...162 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...163 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...164 59.22.3101 lOOu -20/+50 %. lOV 
C...165 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...166 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...167 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...168 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...169 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...170 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 

C...171 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...172 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...173 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...174 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...175 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...176 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...177 59.22.3101 lOOu -20/+50 %, lOV 
C...178 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...179 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...180 59.06.0683 68n 10%, 63V 

C...181 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...182 59.22.3221 220u -20/+50 %. lOV 
C...183 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...184 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...185 59.22.3221 220u -20/+50 %. lOV 
C...186 59.22.3221 220u -20/+50 %, lOV 
C...187 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...188 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...189 59.06.0683 68n 10 %. 63V 
C...190 59.06.0683 68n 10%. 63V 

C...191 59.06.0683 68n 10%. 63V 
C...192 59.06.0683 68n 10%, 63V 
C...193 59.06.0683 68n 10%. 63V 
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HALE, P-STRIP 




R. 


...79 


57.11.3820 


82E 


1 V. 


0.6W, 


MF 


















R. 


...80 


57.11.3472 


4k7 


1 V. 


0.6W, 


MF 




Q. 


...1 


50.03.0496 


BC560 


PNP, 


T092-1 




















Q. 


...2 


50.03.0514 


BF366 


NPN, 


T092-2 




R. 


...81 


57.11.3122 


lk2 


1 %. 


0.6W, 


MF 




Q. 


...3 


50.03.0514 


BF366 


NPN, 


T092-2 




R. 


...82 


57.11.3820 


82 E 


1 %. 


0.6W, 


MF 






...4 


50.03.0351 


BC327-25 


PNP, 


T092-1 




R. 


...83 


57.11.3103 


10k 


1 %. 


0.6W. 


MF 




Q. 


...5 


50.03.1100 


BF245B 


NFET, 


T092-8 




R. 


...84 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


0.6H, 


MF 




Q. 


...6 


50.03.1100 


BF245B 


NFET, 


T092-8 




R. 


...85 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 




Q. 


...7 


50.03.0351 


BC327-25 


PNP, 


T092-1 




R. 


...86 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




Q. 


...8 


50.03.0351 


BC327-25 


PNP, 


T092-1 




R. 


...87 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 


















R. 


...88 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


...1 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


...89 


57.11.3392 


3k9 


1 %. 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


...1 


57.11.3000 


OE 


1 V. 


MF O-OHM RES 




R. 


...90 


57.11.3511 


510E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


...2 


57.11.3473 


47k 


1 %, 


0.6W, MF 




















R. 


...3 


57.11.3473 


47k 


1 


0.6W, MF 




R. 


...91 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 




R. 


...4 


57.11.3101 


lOOE 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


...92 


57.11.3471 


470E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


...5 


57.11.3151 


150E 


1 V. 


0.6W, MF 




R. 


...93 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHM RES 






R. 


...6 


57.11.3184 


180k 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


...94 




not 


used 








R. 


...7 


57.11.3682 


6k8 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


...95 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


...8 


57.11.3101 


lOOE 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


...96 


57.11.3000 


OE 


1 V. MF 


O-OHM RES 






R. 


...9 


57.11.3332 


3k3 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


...97 


57.11.3000 


OE 


1 V, MF 


O-OHM RES 




01 


R. 


...9 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6W, MF 




R. 


...98 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..10 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


...99 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


..10 


57.11.3101 


lOOE 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..100 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHM RES 






R. 


..11 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, MF 




R. 


..101 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


.,11 


57,11.3000 


OE 


1 


MF O-OHM RES 




R. 


..102 


57.11.3000 


OE 


1 V. MF 


O-OHM RES 






R. 


..12 


57.11.3222 


2k2 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..103 


57.11.3751 


750E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..13 


57.11.3684 


680k 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..104 


57.11.3241 


240E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..14 


57.11.3220 


22 E 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..105 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


..14 


57.11.3000 


OE 


1 %, 


MF O-OHM RES 




R. 


..106 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHM RES 






R. 


..15 


57.11.3751 


750E 


1 


0.6W, MF 




R. 


..107 


57.11.3471 


470E 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..16 


57.11.3241 


240E 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..108 


57.11.3221 


220E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




R. 


..17 




not used 






R. 


..109 


57.11.3000 


OE 


1 V. MF 


O-OHM RES 






R. 


..18 


57]lL3103 


10k 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..no 


57.11.3000 


OE 


1 V, MF 


O-OHM RES 






R. 


..19 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, MF 


















01 


R. 


..19 


57.11.3000 


OE 


1 V, 


MF O-OHM RES 




R. 


..111 


57.11.3122 


lk2 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..20 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W. MF 




R. 


..112 


57.11.3392 


3k9 


1 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


..20 


57.11.3103 


lOk 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..113 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 
















01 


R. 


..113 


57.11.3100 


lOE 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..21 


57.11.3471 


470E 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..114 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..22 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..115 


57.11.3471 


470E 


1 V, 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


..22 


57.11.3000 


OE 


1 


MF O-OHM RES 




R. 


..116 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..23 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..117 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..24 


57.11.3153 


15k 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..118 


57.11.3820 


82 E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..25 


57.11.3103 


10k 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..119 


57.11.3473 


47k 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


•..26 


57.11.3681 


680E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..120 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..27 


57.11.3000 


OE 


1 %. 


MF O-OHM RES 




















R. 


..28 


57.11.3182 


lk8 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..121 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..29 


57.11.3272 


2k7 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..122 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..30 


57.11.3123 


12k 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..123 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 
















01 


R. 


..123 


57.11.3101 


lOOE 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..31 


57.11.3681 


680E 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..124 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 


01 


R. 


..31 


57.11.3000 


OE 


1 %, 


MF O-OHM RES 


01 


R. 


..124 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHM RES 






R. 


..32 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..125 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..33 


57.11.3153 


15k 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..126 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6W, 


MF 




R. 


..34 


57.11.3471 


470E 


1 


0.6W, MF 




R. 


..127 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..35 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 


01 


R. 


..127 


57.11.3000 


OE 


1 %. MF 


O-OHM RES 




01 


R. 


..35 


57.11.3000 


OE 


1 V, 


MF O-OHM RES 




R. 


..128 


57.11.3473 


47k 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..36 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6W, MF 




R. 


..129 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..37 


57.11.3243 


24k 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..130 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..38 


57.11.3272 


2k7 


1 %, 


0.6W, MF 




















R. 


..39 


57.11.3820 


82 E 


1 


0.6W, MF 




R. 


..131 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..40 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..132 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 


















R. 


..133 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6W, 


MF 




R. 


..41 


57.11.3103 


lOk 


1 


0.6W, MF 




R. 


..134 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..42 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..135 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..43 


57.11.3562 


5k6 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..136 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..44 


57.11.3221 


220E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..137 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R. 


..45 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..138 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 




R. 


..46 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


0.6W, MF 


01 


R. 


..138 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHM RES 






R. 


..47 


57.11.3472 


4k7 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..139 


57.11.3223 


22 k 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..48 


57.11.3103 


10k 


1 


0.6W, MF 




R. 


..140 


57.11.3223 


22k 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..49 


57.11.3223 


22k 


1 %. 


0.6W, MF 




















R. 


..50 


57.11.3820 


82E 


1 V. 


0.6W, MF 




R. 


..141 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, 


MF 


















R. 


..142 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..51 


57.11.3472 


4k7 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..143 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..52 


57.11.3471 


470E 


1 


0.6W, MF 




R. 


..144 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..53 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..145 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..54 


57.11.5106 


lOM 


5 V, 


0.4W, MF 




R. 


..146 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..55 


57.11.3472 


4k7 


1 V. 


0.6W, MF 




R., 


..147 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R. 


..56 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, MF 




R.. 


..148 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W. 


MF 




R. 


..57 


57.11.3471 


470E 


1 %, 


0.6W, MF 




R., 


..149 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..58 


57.11.3472 


4k7 


1 %, 


0.6W, MF 




R.. 


..150 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R. 


..59 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, MF 




















R. 


..60 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R., 


..151 


57.11.3153 


15k 


1 %, 


0.6W, 


MF 


















R., 


..152 


57.11.3132 


lk3 


1 %, 


0.6W, 


MF 
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R. 


..153 


57.11.3121 


120E 


1 %. 


0.6W, 


HF 




R...245 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, HF 




R. 


..154 


57.11.3104 


100k 


1 V. 


0.6W, 


HF 


01 


R...245 


57.11.3000 


OE 


1 V, MF 


O-OHH RES 




R. 


..155 




not 


used 








R...246 


57.11.3471 


470E 


1 %, » 


0.6W, MF 




R. 


..156 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W. 


HF 




R...247 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..157 


57.11.3104 


look 


1 


0.6W, 


HF 




R...248 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..158 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 




R...249 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, MF 




R. 


..159 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


HF 


01 


R...249 


57.11.3000 


OE 


1 %, MF 


O-OHH RES 




R. 


..160 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R...250 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, HF 


















01 


R...250 


57.11.3000 


OE 


1 %. HF 


O-OHH RES 




R. 


..161 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W. 


MF 
















R. 


..162 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 




R...251 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..163 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


HF 




R...252 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..164 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6M. 


MF 




R...253 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, HF 




R. 


..165 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


HF 




R...254 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6M, MF 




R. 


..166 


57.11.3132 


lk3 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R...255 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..167 


57.11.3121 


120E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R...256 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..168 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


HF 




R...257 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, HF 




R. 


..169 


57.11.3104 


100k 


1 V. 


0.6W, 


MF 




R...258 


57.11.3000 


OE 


1 %. MF 


O-OHH RES 




R. 


..170 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


HF 




R...259 


57.11.3000 


OE 


1 V, MF 


O-OHM RES 




















R...260 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, MF 




R. 


..171 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 
















R. 


..172 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, 


HF 




R...261 


57.11.3000 


OE 


1 %, HF 


O-OHH RES 




R. 


..173 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 




R...262 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..174 


57.11.3751 


750E 


1 %. 


0.6W, 


HF 




R...263 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, MF 




R. 


..175 


57.11.3241 


240E 


1 %, 


0.6W, 


MF 




R...264 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..176 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W. 


HF 




R...265 


57.11.3102 


Ik 


i %. 


0.6W, MF 




R. 


..177 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




R...266 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..178 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 




R...267 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..179 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R...268 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, HF 




R. 


..180 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W. 


HF 




R...269 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 


















01 


R...269 


57.11.3100 


lOE 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..181 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


HF 




R...270 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..182 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 
















R. 


..183 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




R...271 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..184 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


HF 




R...272 


57.11.3220 


22E 


1 %, 


0.6W, MF 




R. 


..185 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


HF 




R...273 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, MF 




R. 


..186 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 
















R. 


..187 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 




RA....1 


58.05.0103 


lOk 


10 %, 


0.5W, SCREW HORIZ. 




R. 


..188 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




RA....2 


58.05.0202 


2k 


10 %, 


0.5W, SCREW HORIZ. 




R. 


..189 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 








\ 








R. 


..190 


57.11.3102 


Ik 


1 


0.6W. 


HF 




T 1 


1.726.250.21 




1.726.250.21,, 


P27031, IF-COIL 3.1 




R. 


..191 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


HF 




TP....1 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


HALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..192 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


HF 




TP. ...2 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..193 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 




TP. ...3 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..194 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




TP. ...4 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


HALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..195 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




TP.... 5 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


.196 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 




TP. ...6 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0.8 




R. 


.197 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




TP. ...7 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


.198 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 




TP. ...8 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


.199 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 




TP. ...9 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2, 8*0. 8 


01 


R. 


.199 


57.11.3101 


lOOE 


1 V. 


0.6W, 


MF 




TP... 10 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


.200 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 














01 


R. 


.200 


57.11.3000 


OE 


1 %. MF 


O-OHM RES 






TP. ..11 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




















TP... 12 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..201 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




TP... 13 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 


01 


R. 


..201 


57.11.3000 


OE 


1 V. HF 


O-OHH RES 






TP. ..14 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 




R. 


..202 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




TP. ..15 


54.02.0320 


1-P 


STR., 


MALE, FLATPIN 2. 8*0. 8 


01 


R. 


..202 


57.11.3000 


OE 


1 %, HF 


O-OHH RES 


















R. 


..203 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XF....1 


53.03.0118 




FUSE HOLDER 






R. 


..204 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 




XF....3 


53.03.0118 




FUSE HOLDER 






R. 


..205 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


Q.6W, 


MF 
















R. 


..206 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




XIC...2 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..207 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


HF 




XIC...5 


53.03.0166 




DIL08 






R. 


..208 


57.11.3471 


470E 


1 %, 


0.6W, 


MF 




XIC...6 


53.03.0166 




D1L08 






R. 


..209 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 
















R. 


..210 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




XIC..13 


53.03.0168 




DIL16 






















XIC..18 


53.03.0168 




DIL16 






R. 


..211 


57.11.3220 


22E 


1 %. 


0.6W, 


MF 
















R. 


..212 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..23 


53.03.0166 




DIL08 






R. 


..213 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..26 


53.03.0165 




0IL20 






R. 


..214 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W. 


MF 




XIC..27 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..215 


57.11.3000 


OE 


1 V, HF 


O-OHH RES 






XIC..30 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..216 


57.11.3471 


470E 


1 %, 


0.6W, 


HF 
















R. 


..217 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 




XIC..33 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..218 


57.11.3000 


OE 


1 %. HF 


O-OHH RES 






XIC..34 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..219 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


HF 




XIC..39 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..220 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 
































XIC..41 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..221 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




XIC..43 


53.03.0165 




DIL20 






R. 


..222 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




XIC..50 


53.03.0168 




DIL16 






R. 


..223 


57.11.3220 


22E 


1 V, 


0.6W, 


MF 
















R. 


..224 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..57 


53.03.0165 




DIL20 






R., 


..225 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 
















R., 


..226 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 




XIC..61 


53.03.0165 




DIL20 






R., 


..227 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




XIC..63 


53.03.0168 




DIL16 






R., 


..228 


57.11.3000 


OE 


1 V. HF 


O-OHM RES 






XIC..67 


53.03.0165 




DIL20 






R., 


..229 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


MF 




XIC..69 


53.03.0165 




DIL20 






R., 


..230 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


MF 
































XIC..72 


53.03.0165 




DIL20 






R.. 


..231 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 




XIC..74 


53.03.0168 




DIL16 




01 


R.. 


,.231 


57.11.3101 


lOOE 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..75 


53.03.0165 




OIL20 






R.. 


,.232 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..78 


53.03.0165 




DIL20 






R.. 


.233 


57.11.3471 


470E 


1 %. 


0.6W, 


HF 




XIC..79 


53.03.0173 




DIL28-6 






R., 


.234 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




XIC..80 


53.03.0173 




0IL28-6 






R.. 


,.235 


57.11.3471 


470E 


1 V. 


0.6W, 


MF 
















R.. 


,.236 


57.11.3220 


22E 


1 


0.6W, 


MF 




Y 1 


89.01.1508 


9.5900MHZ 


VCXO VOL. CONTR. OSCI 




R.. 


,.237 


57.11.3471 


470E 


1 V, 


0.6W, 


MF 


01 


Y 1 


89.01.1509 


9.6000MHZ 


VCXO VOL. CONTR. OSCI 




R.. 


,.238 


57.11.3220 


22E 


1 V. 


0.6W, 


MF 




Y 2 


89.01.1812 


9.2160HHZ 


XTAL-OSCILLATOR 




R.. 


.239 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 




Y 3 


89.01.1811 


8.4672MHZ 


XTAL-OSCILLATOR 




R.. 


,.240 


57.11.3102 


Ik 


1 %, 


0.6W, 


MF 


































1.862.667.20 


CLOCK BOARD HK2 , ESE 


LAR92/12/1500 




R.. 


.241 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


HF 
















R., 


.242 


57.11.3102 


Ik 


1 V. 


0.6W, 


MF 






1.862.667.20 


CLOCK BOARD MK2 . ESE 


LAR93/06/1601 




R.. 


.243 


57.11.3102 


Ik 


1 V, 


0.6W, 


MF 
















R.. 


.244 


57.11.3102 


Ik 


1 %. 


0.6W, 


MF 
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STUDER D820 MCH 
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RECORD AMPLIFIER 48CH 1.862.712.21 



■ 1 .2 j3 _i5«6 .7 ,8 



i-T IT 

All - A74 I I- He OFF 



1N581B I 072# 

2 1N5818 T 

Q71 T 1 



IR |12|3|1|11 IR |12|3|1|11 ‘|R|i2]3Tl]ll iR |12|3|1|11 



1 2 4 6 8 10 12 14 16 

Rec Current Source CUEl, CUE2. RT, TC 



\ll — IC79 
vl6 X- IC78 



/ / /74HCT00 

_JdlC79 



IR |12|3|1|11 IR |12|3|1|11 IR |123|1|11 IR |12|3|1 111 IR |12|3|1|11 'iR |12|3|1|11 IR |12|3|1|11 “iR |121311lll 




26LS33 +5V 

, IC12 A 







1 2 4 10 1 2 4 10 

Data CUE1+CUE2 Data RT+TC 
RCKl 



+5V +5V +5V +5V 

JL t t 1-0^7 



1 2 4 6 8 10 12 14 16 

Audio Data liput CH1-CH8 



5 IC16 

74HC595 



6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 



1 e SAFE 






CH1-Ch8- A11-A18. C11+C12 

IC11-IC16, RZ!1-RZ15 


CHI - 
CH2 - 


CH4 - 
CH5 - 
CHS - 
CH7 - 
CH8 - 

C 




# D72 not usel 






0 05.05.89 VF 


© 

© 




© 
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D-820 M(M 
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STUDER 


Record Amplifier 48CH 


SC 1.862.712-21 



EDITION: OKTOBER 1995 




STUDER D820 MCH 



UP-DATE Headelectronics Section 2 



RECORD AMPLIFIER 48CH 1.862.712.21 




P....41 1.862.740.00 
A... 42 1.862.740.00 
/I.... 43 1.862.740.00 
/!.... 44 1.862.740.00 
/I.... 45 1.862.740.00 
/I.... 46 1.862.740.00 
K..A1 1.862.740.00 
/I.... 48 1.862.740.00 



RECORD CUtRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUIRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUIRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 



1.862.740.00 
1.862.740.00 
A... 53 1.862.740.00 
4.... 54 1.862.740.00 
A....55 1.862.740.00 
A.... 56 1.862.740.00 
A.... 57 1.862.740.00 
A.... 58 1.862.740.00 



RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfUENT SWITCH, SEE NOTE 1 
RECORD CUfRENT SWITCH, SEE NOTE 1 



EDITION: OKTOBER 1995 




UP-DATE Headelectronics Section 2 



STUDER D820 MCH 




RECORD AMPLIFIER 48CH 1.862.712.21 



Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


..REF.No... 


DESCRIPTION MANUFACTURER 


A. ...61 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..1 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A. ...62 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..2 


54.14.2001 


Connector 10 Contacts, Flat Cable 




A.... 63 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..3 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 




A.... 64 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..4 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A.... 65 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..5 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A.. ..66 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..6 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A.... 67 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


..7 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A.... 68 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 




54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 












P.. 


..9 


54.14.2003 


Connector 26 Contacts, Flat Cable 




A.. ..71 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


.10 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 




A. ...72 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 












A. ...73 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


.11 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 




A. ...74 


1.862.740.00 


RECORD CURRENT SWITCH, SEE 


NOTE 1 


P.. 


.12 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 












P.. 


.13 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 












P.. 


.14 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 




C....12 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.15 


54.14.2102 


Connector 16 Contacts, Latch, Flat Cable 












P.. 


.16 


54.14.2001 


Connector 10 Contacts, Flat Cable 




C....21 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.17 


54.14.2001 


Connector 10 Contacts, Flat Cable 




C....22 








P.. 


.18 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 












P.. 


.19 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 




C....31 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.20 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 




C....32 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 






















P.. 


.21 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 




C....41 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.22 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 




C....42 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.23 


54.14.2002 


Connector 16 Contacts, Flat Cable 












P.. 


.24 


54.14.2001 


Connector 10 Contacts, Flat Cable 




C....51 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




P.. 


.25 


54.25.0004 


Connector 4 Contacts 


AMP 


C....52 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 






















Q.. 


.71 


50.03.0458 


BD 798 


Hot 


C....61 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 














C....62 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.71 


57.11.3512 


5.1 kOhm 1% 












R.. 


.72 


57.11.3102 


1 kOhm 1% 




C....71 


59.22.3470 


47 uF 20%, lOV , El 




R.. 


.73 


57.11.3220 


22 Ohm 1% 




C....72 


59.22.8109 


1 uF 20% 63V , El 




R.. 


.74 


57.11.3100 


10 Ohm 1% 




C....73 


59.22.8109 


1 uF 20% 63V , El 




R.. 


.75 


57.11.3100 


10 Ohm 1% 




C....74 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.76 


57.11.3102 


1 kOhm 1% 




C....75 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.77 


57.11.3102 


1 kOhm 1% 




C....76 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.78 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




C....77 


59.06.0102 


1 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.79 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




C....78 


59.06.0104 


100 nF 10%, 63V , PETP 




R.. 


.80 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




D....71 


50.04.0512 


IN 5818 IN 5819 


Mot 


R.. 


.81 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




D....72 


00.00.0000 


NOT USED 




R.. 


.82 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




D....73 


50.04.1503 


7.5 V Z BZX 85 C 7V5 ITT.Mot.Ph.Tf.SGS.Tho 


R.. 


.83 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 












R.. 


.84 


57.11.3221 


220 Ohm 1% 




IC....4 


1.862.799.20 


PULSEGEN RECORD AMPLIFIER 


ST 












IC....5 


1.862.798.20 


CONTROL RECORD AMPLIFIER 


ST 


RZ. 


.11 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 












RZ. 


.12 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...11 


50.17.0574 


CD74HCT574 .. 74 HCT 574 . 


Ph,RCA,SGS,TI,Tho 


RZ. 


.13 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..12 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMO, NS 


RZ. 


.14 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..13 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


.15 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




1C. ..14 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot, NS. Ph. RCA 












1C. ..IS 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot, NS. Ph, RCA 


RZ. 


.21 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..16 


50.17.1595 


M74 HC 595 .. 74 HC 595 


NS.SGS.TI 


RZ. 


.22 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 












RZ. 


.23 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..21 


50.17.0574 


CD74HCT574 . . 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 


RZ. 


.24 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...22 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


,.25 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




IC...23 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 












IC...24 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot. NS. Ph. RCA 


RZ. 


..31 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




IC...26 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot, NS, Ph, RCA 


RZ. 


,.32 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...26 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595. M 74 HC 595 NS.SGS.TI 


RZ. 


.33 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 












RZ. 


,.34 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...31 


50.17.0574 


CD74HCT574 . . 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 


RZ. 


..35 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




1C. ..32 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 












1C. ..33 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


..41 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..34 


50.17.0000 


CD74HCTOOE . . 74 HCT 00 . 


Mot, NS, Ph, RCA 


RZ. 


,.42 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..35 


50.17.0000 


CD74HCTOOE . . 74 HCT 00 . 


Mot. NS. Ph. RCA 


RZ. 


,.43 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




IC...36 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595. M 74 HC 595 NS.SGS.TI 


RZ. 


,.44 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 












RZ. 


,.45 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




1C. ..41 


50.17.0574 


CD74HCT574 . . 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 












1C. ..42 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


,.51 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C... 43 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


..52 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




1C. ..44 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot, NS, Pit, RCA 


RZ. 


..53 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




IC...45 


50.17.0000 


CD74HCTOOE . . 74 HCT 00 . 


Mot. NS. Ph. RCA 


RZ. 


..54 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...46 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595, M 74 HC 595 NS.SGS.TI 


RZ. 


..55 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




IC...51 


50.17.0574 


CD74HCT574 . . 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 


RZ. 


..61 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




IC...52 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


..62 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...53 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ., 


..63 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




1C... 54 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot. NS. Ph. RCA 


RZ.. 


..64 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




IC...55 


50.17.0000 


CD74HCTOOE . . 74 HCT 00 . 


Mot. NS. Ph. RCA 


RZ. 


..65 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




IC...56 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595. M 74 HC 595 NS.SGS.TI 




















RZ. 


..71 


57.88.2472 


4*4,7 kOhm 2% SIP 8 




IC...61 


50.17.0574 


CD74HCT574 . . 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 


RZ. 


..72 


57.88.2104 


4*100 kOhm 2% SIP 8 




1C... 62 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 


RZ. 


..73 


57.88.4103 


8* 10 kOhm 2% SIP 9 




IC...63 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD. NS 












IC...64 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot.NS.Ph.RCA 


TP. 


...1 


54.02.0320 


Flat 2. 8*0. 8, straight 




IC...65 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot.NS.Ph.RCA 


TP. 


...2 


54.02.0320 


Flat 2. 8*0. 8, straight 




1C. ..66 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595. M 74 HC 595 NS.SGS.TI 


TP. 


...3 


54.02.0320 


Flat 2. 8*0. 8, straight 












TP. 


...4 


54.02.0320 


Flat 2. 8*0. 8, straight 




IC...71 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD. NS 












IC...72 


50.21.0074 


74 F 74 PC MC 74 F 74 N 


Fc.Mot 


Note 1 ' 


- Record current sw 


itches 1.862.740-xx are not included 




IC...73 


50.21.0000 


74 F 00 PC MC 74 F 00 N 


Fe.Mot 








in part-list 1.862.712-00 




IC...74 


50.06.0123 


SN74LS123N 


Mot.TI 












1C. ..75 


50.06.0113 


N 74LS113N SN 74 LS 113 N 


Sig.TI 


El=Electrolyt 


c, PETP=Polyesterfilm 




IC...76 


50.15.0109 


AH26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 












1C. ..77 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot.NS.Ph.RCA 


MANUFACTURER: 


AMD=Advanced Micro Devices, Fc»Fairchi id, ITT*Intennetal 1 , 




IC...78 


50.17.0574 


CD74HCT574 .. 74 HCT 574 . 


Ph.RCA.SGS.TI.Tho 






Mot'Motorola 


, NS=Na tonal Semiconductors, Ph=Phinps, 




IC...79 


50.17.0000 


CD74HCT00E . . 74 HCT 00 . 


Mot.NS.Ph.RCA 






RCA»Radio Corporation of America, SGS«S6S/Ates, 




IC...80 


50.15.0109 


AM26LS33PC DS 26 LS 33 CN 


AMD, NS 






Sig*Signetic 


s, St«Studer, Tho*Thomson, Tf*Telefunken, 
















TI'Texas Instruments. 




IC...81 


50.17.1595 


MM 74HC595 SN 74 HC 595. H 74 HC 595 NS.SGS.TI 
























.862.712.21 


RECORD AMPLIFIER 48 CH IVA89/12/1400 




L....71 


62.01.0115 


HF Coil, Philips nr. 4312 020 36700 












L....72 


62.01.0115 


HF Coil, Philips nr. 4312 020 36700 
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A-RSEN02— ^ 



A-RSEN04— ff- 



A-RSEN05— If- 



A-RSEN07— Ir- 



+5.6 

RZlrt 

iokM 

6N^ 
RZl [ 9 



+15.0-^ 
+15.0— -sf - - 



4=iooN 4 =ioon 



-15.0- 

-15.0- 



4=100N 4=100N ilOON 



D-SAVE— IfS- 



& a 06 CARD SELECTED 



HC03 



Nc sen 

15 

cue INH 



JO-1 



+VREC- 

+VREC- 



+5.6-|f 



16A 



"Q 



C14 C31 C28 

4=100^^=100^4:1(I0N 



16 NORMAL M}DE 



( R45 
4K3 

» IC14 




CALI3RATI0N +VREF : 4.60V +/-0.01V 



16 NO VOLTAGE ERRORS 



IC15 

LM393 



+VREC (+5V) 

_J 



-VREC (-5V) 



T 



@10.09.93 BBT 


o O O ' 


O 


1 1 1 
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Qlsitlsisll n \> IC4 



00 




I CD I m I o 1 'rt I cu 1 fn I I in I 
rvjmjcnmntnrom 
o: cc (X cc (X CD cr (X 



IC13 IC14 




1.010.096.49 

1.862.716.01 





59.06.0104 


100 


nF 


lOV. 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


lOV, 


63V 


, PETP 


69.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


69.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0102 


1 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


69.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


00.00.0000 


Hot 


used 








59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


00.00.0000 


Not 


used 








59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


. PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


69.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.26.0470 


47 


uF 


20%, 


6,3V 


, SAL 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 


59.26.0470 


47 


uF 


20%. 


6,3V 


, SAL 


59.06.0104 


100 


nF 


10%, 


63V 


, PETP 



D.. 


..7 


D.. 


..8 


D.. 


..9 


D.. 


.10 


DV. 


..1 


IC. 


..1 


IC. 


..2 


IC. 


..3 


IC. 


..4 


IC. 


..5 


IC. 


..6 


IC. 


..7 


IC. 


..8 


IC. 


..9 


IC. 


.10 


IC. 


.11 


IC. 


.12 


IC. 


.13 


IC. 


.14 


IC. 


.15 


IC. 


.16 


IC. 


.17 


IC. 


.18 


IC. 


.19 


IC. 


.20 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0512 



50.07.0026 

50.17.1595 

50.09.0104 

50.11.0104 

50.09.0104 

50.11.0104 
50.17.1595 
50.07.0026 

50.09.0104 
50.17.1165 

50.17.1595 

50.09.0104 

50.17.1074 

50.17.1003 

50.05.0283 

50.07.0026 

50.07.0026 

50.10.0108 

50.17.1595 

50.17.1595 



AD 7528 
74 HC 595 
LF 347 N 
LM 339 
LF 347 N 
LH 339 
74 HC 595 
AD 7528 
LF 347 N 
74 HC 165 

74 HC 595 
LF 347 N 
74 HC 74 
74 HC 03 
LM 393 P 
AD 7528 
AD 7528 
LM 317 LZ 
74 HC 595 
74 HC 595 



Connector 2*32 Euro Print 
GND PIN NOT USED 



LM 393 N, LM 393 DP 
MP 7528 
MP 7528 



Fc,in,Ph,Ses,Tf 

Fc,in,Ph,Ses,Tf 

Fc,in,Ph,Ses,Tf 

Fc,in,Ph,Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.SesJf 

Fc,in,Ph,Ses.Tf 

Fc,in,Ph,Ses,Tf 

Fc,in,Ph,Ses,Tf 

Fc,m,Ph,Ses,Tf 

Hot 

in.Mot.Ph.TfJh 

ADI.HPS 

NS.SGSJI 

NSJh 

Fc.Hot.NSJh 

NS.Th 

Fc.Hot.NSJh 

NS.SGS.TI 

ADI.HPS 

NS.Th 

NS.Ph.RCA.TI 

NS.SGS.TI 

NS.Th 

Hot.NS.Ph.RCA.SGS.TI.To 
Hot.NS.TI 
• TI. NS.Th 

ADI.HPS 
ADI.HPS 
Hot. NS 
NS.SGS.TI 
NS.SGS.TI 



EDITION: OKTOBER 1995 










STUDER D820 MCH 



UP-DATE Headelectronics Section 2 



RECORD CURRENT DRIVER 8CH 1.862.716.81 




..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION. . . 


..MANUFACTURER 


Q. 


...1 


50.43.0340 


BC 337-25 




in,NS,Ph,Sie 


Q. 


...2 


50.43.0340 


BC 337-25 




m,NS,Ph,Sie 


Q. 


...3 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


...4 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT,Ph,Sie 


0. 


...5 


50.43.0340 


BC 337-25 




ITT.NS.Ph.Sie 


Q. 


...6 


50.43.0340 


BC 337-25 




in,NS,Ph,Sie 


Q. 


...7 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


...8 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


...9 


50.43.0340 


BC 337-25 




m.NS.Ph.Sie 


Q. 


..10 


50.43.0340 


BC 337-25 




m.NS.Ph.Sie 


Q. 


..11 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


..12 


50.43.0351 


BC 327-25 




in.Ph.Sie 


Q. 


..13 


50.43.0340 


BC 337-25 




m.NS.Ph.Sie 


Q. 


..14 


50.43.0340 


BC 337-25 




m.NS.Ph.Sie 


Q. 


..15 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


..16 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


Q. 


..17 


50.43.0351 


BC 327-25 




ITT.Ph.Sie 


R. 


...1 


57.11.3109 


1 Oha 


5% 




R. 


...2 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


...3 


57.11.3109 


1 Oha 


5% 




R. 


...4 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


...5 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


...6 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


...? 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


...8 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


...9 


57.11.3112 


1.1 kOha 


2% 




R. 


..10 


57.11.3109 


1 Oha 


5% 




R. 


..11 


57.11.3109 


1 Oha 


5% 




R. 


..12 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..13 


57.11.3109 


1 Oha 


5% 




R. 


..14 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


..15 


57.11.3103 


10 kOha 


2V 




R. 


..16 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


..17 


57.11.3103 


10 kOha 


2V 




R. 


..18 


57.11.3102 


1 kOha 


2V 




R. 


..19 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..20 


57.11.3109 


1 Oha 






R. 


..21 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..22 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..23 


57.11.3103 


10 kOha 


2V 




R. 


..24 


57.11.3103 


10 kOha 


2V 




R. 


..25 


57.11.3103 


10 kOha 


2V 




R. 


..26 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


..27 


57.11.3105 


1 HOha 


5% 




R. 


..28 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..29 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..30 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..31 


57.11.3109 


1 Oha 


5V 




R. 


..32 


57.11.3103 


10 kOha 


2% 




R. 


..33 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..34 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..35 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..36 


57.11.3753 


75 kOha 


2k 




R. 


..37 


57.11.3623 


62 kOha 


2k 




R. 


..38 


58.05.1501 


500 Oha 


Potentiometer 22-turn, 5%, linear 


R. 


..39 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..40 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..41 


57.11.3332 


3.3 kOha 


2k 




R. 


..42 


57.11.3393 


39 kOha 


2k 




R. 


..43 


57.11.3393 


39 kOha 


2k 




R. 


..44 


57.11.3103 


10 kOha 


2k 




R. 


..45 


57.11.3432 


4,3 kOha 


2k 




R. 


..46 


57.11.3223 


22 kOha 


2k 




R. 


..47 


57.11.3102 


1 kOha 


2k 




R. 


..48 


57.11.3132 


1,3 kOha 


2k 




R. 


..49 


57.11.3392 


3.9 kOha 


2k 




RZ 


...1 


57.88.4103 


8 * 10 


k 


see note 2 


RZ 


...2 


57.88.4104 


8 • 100 


k 


see note 1 



Network 8 * 100 kOha, 5%. single line: 

Allen Bradley nr. 709 A 104 or 909 A 104 



Beckaann nr. 
Bourns nr. 

Dale nr. 
Sprague nr. 
Taaa nr. 
Yitroa nr. 



L - 09 - 1 - R 100 K 
4609 M - 101 - 104 
4609 X - 101 - 104 
CSC 09 A 01 - 104 G 
256 C J 104 X2 PD 
HRG C 09 X 100 kOha G 
F9E 100 kOha 2% 

R88 100 kOha 2% 



Note 2 - Network 8 ' 



10 kOha, 5V, single line: 

Allen Bradley nr. 909 A 103 
Beckaann nr. L - 09 - 1 - R 



Bourns nr. 
Dale nr. 
Sprague nr. 
Taaa nr. 
Yitroa nr. 



_ .. _ 10 k 

460$ M - 101 - 103 
CSC 09 A 01 - 103 G 
256 C J 103 X2 PD 
HRG C 09 X 10 kOha G 
F9E 10 kOha 2% 



Sal«Solid aluainiua 
PETP«Polyester fila 

MANUFACTURER: ADI-Analogue Devices Inc.,Fc-Fairchild,ITT«Inteniietall, 
MPS*Micro Power Systeas, Hot-Motorola, NS»National Seaic. 
Ph»Philips,RCA-RCA Corporation of America, Ses-Sescosea, 
SGS*SGS/Ates , Sie-Sieaens,Tf«Telefunken,Th-ThoBson CSF, 
TI-Texas Instruments, To-toshiba. 

1.862.716.81 RECORD CURRENT DRIYER BBT93/09/1000 
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tl6 



+5V 



vcc 

ICl " 
74HC595 

BNP OUT DE 



T 



vcc 

ISCK 









vcc 

SCK 






+5V 



|LCK 

GND 



T" 






vcc 

SCK 



LCK 

GND 



IT 



+5V 

% 






VCC 

SCK 



LCK 

GND 






vcc 

SCK 



iLCK 

GND 









vcc 

;SCK 



|LCK 

GND 



+5V 

Tic 



T 



+5V 






+5V 



IT 






^lk2^ 









I" 






+ 12V 

t 


-12V OV 

t t 


+5V 

t 


SI 

G1 






A1 


CHI 




B1 




DATAl - 


MESRF 

SPDl 

SPD2 


(SEE PAGE 


4) 


S2 

G2 






A2 


CH2 




B2 

C2 






+ 12V 

t 


-12V OV 

t t 


+5V 

T 


• S3 
■ G3 






■ A3 


CH3 


TB3 


• B3 
■ C3 




DATA3 


- MESRF 

- SPDl 

- SPD2 


(SEE PAGE 


4) 


■ S4 
- G4 


CH4 


TB4 


- B4 

- C4 




DATA4 



-12V OV 

t t 



CHS 



TB5 

DATA5 



MESRF 

SPDl 

SPD2 



CH6 



TB6 

DATA6 



+12V -12V OV +5V 

t t t t 



S7 

G7 






A7 


CH7 




87 

C7 






MESRF 

SPDl 

SPD2 


(SEE PAGE 


4) 


SB 

G8 






A8 

B8 

C8 


CH8 


DATA8 











FI 



TA-ICHOl 

TA-CHOl 

TA-ICH02 

TA-CH02 

TA-ICH03 

TA-CH03 

TA-ICH04 

TA-CH04 



>TB1 
TB2 
TB3 
> TB4 
>135 
TB6 
TB7 
-► TB8 



(SEE PAGE 2) 












~1_C92 

J-lOOn 



TA-ICH05 

TA-CH05 

TA-ICH06 

TA-CH06 

TA-ICH07 

TA-CH07 

TA-ICH08 

TA-CHOa 



— ► MESRF 
— ► LOAD 
— ► CLOCK 
— ► EQDATA 



(SEE PAGE 3) 
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EXTERNAL 

CONNECTION 








HD IC91 
He 74HC165 





DTTQiJElilia 



EQUALIZER, DATA DETECTOR 



SC 1.862.721-81 
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P_2: DIFFERENTIATED SIGNAL (EYE PATTERN) DETECTOR -12V 

P_3: RECOVERED DATA. DETECTOR OUTPUT (TRIGGER FOR EYE PATTERN) 
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Ad 




POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 




MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


GESCRIPTION 


MANUFACTURER 


01 


A. 


...1 


1.862.742.00 




EQUALIZER MOGUL 


St 












01 


A. 


...2 


1.862.742.00 




EQUALIZER MOGUL 


St 


C...141 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




01 


A. 


..,3 


1.862.742.00 




EQUALIZER MOGUL 


St 


C...142 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




01 


A. 


...4 


1.862.742.00 




EQUALIZER MOGUL 


St 


C...150 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 






C. 


...1 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




C...151 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






C. 


...2 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




C...152 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






C. 


...3 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




C...160 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 






C. 


...4 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




























C...161 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






C. 


..11 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


C...162 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..12 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




C...170 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 






c. 


..13 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 
















c. 


..14 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




C...171 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..15 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 




C...172 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..16 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




C...180 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 






c. 


..17 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..18 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




C...181 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..19 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




C...182 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..21 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


C...201 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..22 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




C...202 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..23 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




C...203 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..24 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




C...204 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..25 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63 V, Cer 




C...205 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 






c. 


..26 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..27 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 




C...211 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, El 






c. 


..28 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




C...212 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, El 






c. 


..29 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




C...213 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, El 


















C...214 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, El 






c. 


..31 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


C...215 


59.22.3221 


220 uF 


-20%. lOV, El 






c. 


..32 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..33 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....11 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..34 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




G....12 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..35 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 




G....13 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc,ITT,Ph,Tf 




c. 


..36 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




D....14 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc,ITT,Ph,Tf 




c. 


..37 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 




D....15 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..38 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




G....16 


00.00.0000 


unused 








c. 


..39 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....17 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..41 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


G....21 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..42 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




G....22 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..43 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....23 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc,ITT,Ph,Tf 




c. 


..44 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




G....24 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc,ITT,Ph,Tf 




c. 


..45 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 




G....25 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph,SGS,Tho 




c. 


..46 


59.34.4331 


330 dF 


5%. 63V. Cer 




G....27 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..47 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..48 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




G....31 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..49 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




G....32 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 
















G....33 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..51 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


G....34 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..52 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




G....35 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..53 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 63V. PETP 




G....36 


00.00.0000 


unused 








c. 


..54 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




G....37 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..55 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..56 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




G....41 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..57 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 




D....42 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..58 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....43 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..59 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....44 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 
















D....45 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..61 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


D....47 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..62 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..63 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....51 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..64 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




D....52 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..65 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 




D....53 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..66 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




0....54 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..67 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 




D....55 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..68 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....56 


00.00.0000 


unused 








c. 


..69 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




G....57 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..71 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


G....61 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..72 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




D....62 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..73 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....63 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..74 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




D....64 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..75 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 




D....65 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..76 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




D....67 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..77 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..78 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....71 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..79 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....72 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 
















D....73 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..81 


59.26.9109 


1 uF 


20%, 40V, Sal 


Ph 


D....74 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..82 


59.34.4151 


150 pF 


5%, 63V, Cer 




G....75 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..83 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....76 


00.00.0000 


unused 








c. 


..84 


59.06.0472 


4.7 nF 


10%, 63V, PETP 




G....77 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..85 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 63V, Cer 
















c. 


..86 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 63V, Cer 




D....81 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..87 


59.34.2470 


47 pF 


5%, 63V, Cer 




G....82 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..88 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....83 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 




c. 


..89 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....84 


50.04.0125 


IN 4448 




Fc.ITT.Ph.Tf 
















G....85 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..92 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




D....87 


50.04.0127 


BAT 42 


BAT 85 


Ph.SGS.Tho 




c. 


..93 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




























G...201 


50.04.0512 


IN 5818 


IN 5819 


Mot 




c. 


.110 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 




G...202 


50.04.1112 


5.1 V 


Z, 0.4W 


ITT.Mot.Ph.SGS.Tf.Tho 
















D...203 


50.04.1112 


5.1 V 


Z, 0.4W 


ITT,Mot,Ph,SGS,Tf,Tho 




c. 


.111 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 
















c. 


.112 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




IC....1 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS,SGS,Tho,TI 




c. 


.120 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV, El 




IC....2 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS,SGS,Tho,TI 
















IC....3 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS,SGS,Tho,TI 




c. 


.121 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




IC....4 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS,SGS,Tho,TI 




c. 


,122 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




IC....5 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS.SGS.Tho.TI 




c. 


.130 


59.22.3221 


220 uF 


-20%. lOV, El 




IC....6 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS,SGS,Tho,TI 
















IC....7 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS.SGS.Tho.TI 




c. 


.131 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




IC....8 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS.SGS.Tho.TI 




c. 


.132 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 63V, PETP 




IC....9 


50.17.1595 


74 HC 595 




NS.SGS.Tho.TI 




c. 


.140 


59.22.3221 


220 uF 


-20%, lOV. El 















EDITION: OKTOBER 1995 






UP-DATE Headelectronics Section 2 



STUDER D820 MCH 




EQUALIZER DATA DETECTOR 1.862.721.81 



Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 




Ad ..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


IC. 


..11 


50.09.0117 


MC 33078 P 




Mot 


P.. 


..35 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..12 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 














IC. 


..13 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 


P.. 


..41 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..14 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


P.. 


..42 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P. . 


. .HO 


6h.02.uocu 


Connector 


Fasten 




IC. 


..22 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 














IC. 


..23 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 


P.. 


..51 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..24 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


P.. 


..52 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P.. 


..53 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..31 


50.09.0117 


MC 33078 P 




Mot 


P.. 


..55 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..32 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 














IC. 


..33 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 


P.. 


..61 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..34 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


P.. 


..62 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P.. 


..63 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..42 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 














IC. 


..43 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 


P.. 


..71 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..44 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


P.. 


..72 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P.. 


..73 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..51 


50.09.0117 


MC 33078 P 




Mot 


P.. 


..75 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..52 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 














IC. 


..53 


50.11.1001 


AD 7900N 




AD 


P.. 


..81 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..54 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


P.. 


..82 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P.. 


..83 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..62 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 


P.. 


..85 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




IC. 


..63 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 














IC. 


..64 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SG$,TI 


Q.. 


..11 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 














Q.. 


..12 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..71 


50.09.0117 


MC 33078 P 




Mot 














IC. 


..72 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 


Q.. 


..21 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..73 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 


Q.. 


..22 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..74 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


























Q.. 


..31 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..82 


50.11.0114 


LM 311 N 




Mot 


Q.. 


..32 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..83 


50.11.1001 


AD 790JN 




AD 














IC. 


..84 


50.09.0101 


TL 072 




Mot,SGS,TI 


Q.. 


..41 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 














Q.. 


..42 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..91 


50.17.1165 


74 HC 165 




NS,Ph,RCA,TI 














IC. 


..92 


50.17.1074 


74 HC 74 




Mot,NS,Ph,RCA,SGS,Tho,TI,To 


Q.. 


..51 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..93 


50.17.1003 


74 HC 03 




Mot,NS,TI 


Q.. 


..52 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


..94 


50.09.0103 


TL 071 




TI 














IC. 


..95 


50.17.1032 


74 HC 32 




Mot,NS,Ph,RCA,SGS,Tho,TI,To 


Q.. 


..61 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 














Q.. 


..62 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


.101 


50.15.0108 


AM26LS31 




AMD, Mot, TI 














IC. 


.106 


50.15.0108 


AM26LS31 




AMD, Mot, TI 


Q.. 


..71 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 














Q.. 


..72 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


IC. 


.201 


50.10.0104 


LM 317 




Mot,NS,SGS,Tho,TI 














IC. 


.202 


50.10.0105 


LM 337 




Mot,NS,SGS,Tho,TI 


Q.. 


..81 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 














Q.. 


..82 


50.03.0497 


BC 550 


E 6328 


Sie 


J.. 


..11 


53.03.0218 


Connector 


6 pcs 




























R.. 


...1 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, MF 




J.. 


..31 


53.03.0218 


Connector 


6 pcs 




R.. 


...2 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


...3 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 




J.. 


..51 


53.03.0218 


Connector 


6 DCS 




R.. 


...4 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


...5 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


5%, MF 




J.. 


..71 


53.03.0218 


Connector 


6 pcs 




R.. 


...6 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..10 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




J.. 


.112 


53.03.0218 


Connector 


18 pcs 




























R.. 


..11 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




J.. 


.132 


53.03.0218 


Connector 


18 pcs 




R.. 


..12 


57.11.3471 


470 Ohm 


5%, MF 
















R.. 


..13 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%. MF 




J.. 


.152 


53.03.0218 


Connector 


18 pcs 




R.. 


..14 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..15 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


5%, MF 




J.. 


.172 


53.03.0218 


Connector 


18 pcs 




R.. 


..16 


57.11.3122 


1.2 kOhro 


5%, MF 
















R.. 


..17 


57.11.3152 


1.5 kOhra 


5%, MF 




L.. 


..11 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..18 


57.11.3152 


1.5 kOhro 


5%, MF 




L.. 


..12 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..19 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..20 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




L.. 


..21 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 














L.. 


..22 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..21 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 
















R.. 


..22 


57.11.3471 


470 Ohm 


5%, MF 




L.. 


..31 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..23 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, MF 




L.. 


..32 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..24 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..25 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


5%, MF 




L.. 


..41 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..26 


57.11.3122 


1.2 kOhra 


5%, MF 




L.. 


..42 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..27 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%. MF 
















R.. 


..28 


57.11.3152 


1.5 kOhra 


5%, MF 




L.. 


..51 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..29 


57.11.3152 


1.5 kOhra 


5%, MF 




L.. 


..52 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..30 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




L.. 


..61 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..31 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




L.. 


..62 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..32 


57.11.3471 


470 Ohm 


5%, MF 
















R.. 


..33 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, MF 




L.. 


..71 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..34 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 




L.. 


..72 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..35 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..36 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


5%, MF 




L.. 


..81 


62.02.3101 


100 uH 


10% note 1 


TDK 


R.. 


..37 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 




L.. 


..82 


62.02.3331 


330 uH 


10%, note 2 


TDK 


R.. 


..38 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..39 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 




L.. 


.201 


62.01.0115 


HF Choke 


note 3 


Ph 


R.. 


..40 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




L.. 


.202 


62.01.0115 


HF Choke 


note 3 


Ph 














L.. 


.203 


62.01.0115 


HF Choke 


note 3 


Ph 


R.. 


..41 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 
















R.. 


..42 


57.11.3471 


470 Ohm 


5%, MF 




P.. 


...1 


54.01.0358 


Connector 


Eurocard, 96- 


•pin, right angle 


R.. 


..43 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%. MF 
















R.. 


..44 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..11 


54.02.0320 


Connector 


Faston 




R.. 


..45 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..12 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..46 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..13 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..47 


57.11.3152 


1.5 kOhra 


5%, MF 




P.. 


..15 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..48 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 
















R.. 


..49 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..21 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..50 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 




P.. 


..22 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 
















P.. 


..23 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..51 


57.11.3121 


120 Ohm 


5%, MF 
















R.. 


..52 


57.11.3471 


470 Ohm 


5%, MF 




P.. 


..31 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..53 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..32 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..54 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5%, MF 




P.. 


..33 


54.02.0320 


Connector 


Fasten 




R.. 


..55 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


5%, MF 





EDITION: OKTOBER 1996 




STUDER D820 MCH 



UP-DATE Headelectronics Section 2 




EQUALIZER DATA DETECTOR 1.862.721.81 



Ad .. 


5QS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


...MANUFACTURER Ad ..POS REF.No... DESCRIPTION MANUFACTURER 


R. 


...56 


57.11.3122 


1.2 


kOhm 


5%, MF 


Note 2: TDK order number: EL 0606 SKI - 331 K 


R. 


...57 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...58 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 


Note 3: Philips order number: 4312 020 36700 


R. 


...59 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...60 


57. 11.5121 


120 


Chm 


5%, Hr 


Cer-Cer aiiii E’l-Electrolytic, Hr=“etalfiliii, PETP=Pvlye3terfT Im, 














Sal “Solid Aluminium 


R. 


...61 


57.11.3121 


120 


Ohm 


5%, MF 




R. 


...62 


57.11.3471 


470 


Ohm 


5%. MF 


Manufacturers: AD=Analog Devices, AMD=Advanced Micro Devices, 


R. 


...63 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 


Fc*Fairchild, ITT®Intermetall , Mot*Motorola, 


R. 


...64 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 


NS=Nati onal Semi conductors , Ph*Phi lips. 


R. 


...65 


57.11.3682 


6.8 


kOhm 


5%, MF 


RCA=Radio Corporation of America, Ra=Raytheon, 


R. 


...66 


57.11.3122 


1.2 


kOhni 


5%, MF 


SGS*SGS/Ates, Sie^Siemens, St*Studer, Tf^Telefunken, 


R. 


...67 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 


Tho=Thomson, TI=Texas Instruments, To=Toshiba. 


R. 


...68 


57.11.3152 


1.5 


kOhra 


5%, MF 




R. 


...69 


57.11.3152 


1.5 


kOhra 


5%, MF 


1.862.721.81 EQUALIZER, DATA DETECTOR BBT92/03/0200 


R. 


...70 


57.11.3121 


120 


Ohm 


5%, MF 


1.862.721.81 EQUALIZER, DATA DETECTOR BBT92/08/1801 


R. 


...71 


57.11.3121 


120 


Ohm 


5%, MF 


END 


R. 


...72 


57.11.3471 


470 


Ohm 


5%, MF 




R. 


...73 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...74 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...75 


57.11.3682 


6.8 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...76 


57.11.3122 


1.2 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...77 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...78 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...79 


57.11.3152 


1.5 


konm 


5%, MF 




R. 


...80 


57.11.3121 


120 


Ohm 


5%, MF 




R. 


...81 


57.11.3121 


120 


Ohm 


5%, MF 




R. 


...82 


57.11.3471 


470 


Ohm 


5%, MF 




R. 


...83 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...84 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...85 


57.11.3682 


6.8 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...86 


57.11.3122 


1.2 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...87 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...88 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...89 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


5%, MF 




R. 


...91 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..110 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..111 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%. MF 




R. 


..112 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..113 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..114 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%. MF 




R. 


..120 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..121 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..122 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..123 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..124 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%. MF 




R. 


..130 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..131 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..132 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..133 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..134 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..140 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..141 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..142 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..143 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..144 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%. MF 




R. 


..150 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..151 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%. MF 




R. 


..152 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%. MF 




R. 


..153 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..154 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..160 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..161 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..162 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..163 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..164 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..170 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..171 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..172 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..173 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..174 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..180 


57.11.3103 


10 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..181 


57.11.3101 


100 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..182 


57.11.3104 


100 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..183 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..184 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%. MF 




R. 


..201 


57.11.3391 


390 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..202 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%, MF 




R. 


..203 


57.11.3391 


390 


Ohm 


5%, MF 




R. 


..204 


57.11.3332 


3.3 


kOhm 


5%. MF 




T. 


....1 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....2 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....3 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....4 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....5 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....6 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....7 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


T. 


....8 


1.022.618.00 






Input Transformer 


St 


(01) Uncorrect number count 


fixed 


{1.862.721.77 to 1.862.721.00) 




Note 1 


TDK order number: EL 0606 


SKI - 


101 K 





EDITION: OKTOBER 1995 







EDITION: OKTC 















UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




Part No. Qty. Type/Val. 



Description 



Part No. 



Qy. Type/Val. 



Cescriptior 



59,34,4101 loop CER 63V, E%, N750 

59,34.5561 660p CER 63V, J%, N1500 

59.34.4151 150p CER 63V. £%, N750 

59.06.0102 InO PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59,06 0473 47n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0105 1u0 PETP. 50V 10%, RMS 

59.26,9109 1u SAL, 20%, 40V 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0102 InO PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0473 47n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0105 1u0 PETP, 50V 10%, RMS 

59.26,9109 1u SAL, 20%. 40V 

59.26.2100 10u SAL, 20%,16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

5906.0222 2n2 PETP. 63V, 10%, RMS 

59.26.1220 22u SAL, 20%, 10V 

59.26.1220 22u SAL, 20%, 10V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06,0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26,1479 4u7 SAL, 20%,10V 

59.06,0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06,0683 68n PETP, 63V. 10%, RMS 

50.04,0125 1N4448 75V, 150rrA, 4ns, DO-35 

50.04,0125 1N4448 75V, ISOrrA, 4ns, DO-35 

50.04,0122 1N4001 1A, D0 41 

50.15.0114 9637 Dual diff Lhe Receiver 



0 R31 57.11.3103 10k NF, 1%, 0207 

0 R 32 57.11.3472 4k7 NF, 1%, 0207 

0 R 33 57.11.3472 4k7 NF, 1%, 0207 

0 R 34 57.11,3472 4k7 NF, 1%, 0207 

0 R35 57.11.3101 100R NF, 1%, 0207 

0 R36 57.11.3105 1M0 NF, 1%. 0207 

0 R 37 57.11,3681 680R MF, 1%, 0207 

0 R 38 57.11.3681 680R MF, 1%, 0207 

0 R 39 57.11,3822 8k2 MF, 1%, 0207 

0 R40 57.11.3822 8k2 MF. 1%, 0207 

0 R41 68.05.0501 500R 10%, 0.5W, Cermet 

1 T 1 1,022.230.82 Trafo CISKRIMINATORTRAFO 

1 T2 1.022.230,82 Trafo CISKRIMINATORTRAFO 

0 TP 1 29.21 6002 1-P LOETOESE 

0 TP 2 29.21.6002 1-P LOETOESE 

0 TP 3 29.21.6002 1-P LOETOESE 

0 TP 4 29.21.6002 1-P LOETOESE 

End of List 

Comments: 

* Note 1: Pot: Bourns, Nr.: 3296 Z-1-50' 

* Spectrol Nr.:64Z501 TOGO 

* Murata, Nr.: Pot 3105 Z-1-501 

* Note 2: Plug: 5-Pin AMP, NR.: -163.380-3 

* Note 3: Plug: 9-Pin AMP, Nr.: -163.680-7 

* Note 4: Plug: 3-Pin AMP, Nr.; -163.ffl0-1 

* CE=Ceramic, El=Electrolytio, PETP=Pclyester Film 

* MANUFACTURER: Fc=Falrchild, GI=General Instruments, ITT=lntermetaH, 

* Mot=Motorola, NS=National Semiconductors, Ph=Phtli|is, 

* Sie=Siariens, St=Studer, TI=Texas Instruments 

(o1) T1+T2 -81 ciangaed to -82 



50.09.0101 TL072 ICTL072CN ,A 



50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

50.09.0101 TL072 1C TL072CN ,A 

50 110151 TBA120U 1C TBA 120 UA/5 

50.11.0151 TBA120U 1C TBA 120 UA/5 

1.022.222,00 L16mH HF-DROS3EL 16 MH 

54 010288 5-P J LEISTE 5 POL CIS AUFST. 

54.01.0217 9-P J LEISTE 9 POL CIS AUFST, 

54.01.0241 4-P J LEISTE 4 POL CIS AUFST. 

50.03.0514 BF366 BF 366 NPN 

57.11.3103 10k MF, 1%, (207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3102 IkO MF, 1%, C207 

57.11.3121 120R MF, 1%, C207 

57.11.3121 120R MF, 1%, C207 

not used not used not used 

57.11.3223 22k MF, 1%,-C207 

57.11.3183 18k MF. 1%. C207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, (207 

57.11.3103 10k MF, 1%. (207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%,C207 

57.11,3105 IMO MF, 1%, (207 

57.11.3103 10k MF, 1%, (207 

57.11.3562 5k6 MF, 1%, (207 

57.11.3103 10k MF, 1%, (207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3121 120R MF, 1%, C207 

not used not used not used 

57.11.3223 22k MF, 1%, C207 

57.11.3183 18k MF, 1%, C207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%, C207 

57.11.3103 10k MF, 1%,C207 

57.11.3562 5k6 MF, 1%, (207 

57,11.3103 10k MF, 1%, (207 







2/3 MC 14053 





SPOOLING MOTOR CONTROLLER 1.862.760.00 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




EDITION: OKTOBER 1995 






EDITION: OKTOBER1995 



■50 




®l-f. -H. S3 /VA 


& I , 






Tape Deck Display Driver PCB ESE|SC| 1 .820.768.85 


bd^b 




UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 



TAPE DECK DISPLAY DRIVER PCB 1.820.768.85 




1.820.766-0^ 



[I 



El, S3 0354 
E4, 16. 1030 
23,011032 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



\ 21. 53.0354 



59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.22.3221 

59.06.0683 

59.05.2151 

59.06.0474 

59.06.0224 

59.06.0683 





i 










(S) 










© 










© 


! 


t.H 93 


MV 


M. 


£. 








D.lum 


Oat 










Kopl* ku. 




STUaEH 

REaENIDOfiP 


TAPE DECK 
DISPLAY DRIVER ESE 


1 1.8Z0. 768-85 



..11 



C....16 

C....17 

C....18 

C....19 



59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.22.2222 

59.06.0474 

59.22.6470 

59.22.2222 



68 tiE 

68 nF 
68 nF 
220 uF 
68 nF 
150 pF 
470 nF 
220 nF 
68 nF 

68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
2200 uF 
470 nF 
47 uF 
2200 uF 



-10%. 63V. PETP 
-10%. 63V. PETP 

-10%. 63V. PETP 

-20%. lOV. El 
-10%. 63V. PETP 

2.5%. PP 

-20%. 63V. PETP 
-20%. 63V. PETP 
-10%. 63V. PETP 

-10%. 63V. PETP 

-10%. 63V. PETP 

-10%. 63V. PETP 
-10%. 63V. PETP 
-10%. 63V. PETP 
-20%. 6.3V. El 
-10%. 63V. PETP 
-10%. 40V. El 
-20%. 6.3V. El 



50.04.0512 IN 5818 IN 5819 

50.05.0227 SN 75462P SN 75462 JG. SN 75472P 

50.05.0227 SN 75462P SN 75462 JG. SN 75472P 

50.05.0227 SN 75462P SN 75462 JG. SN 75472P 

50.17.1174 74 HC 174 Hot.N3.Ph.RCA.SGS, 

50.17.1086 74 HC 86 Hst.NS.Ph.RCA, 

50.17.1000 74 HC 00 Hit. NS. Ph. RCA, 

50.05.0286 LH 358 N U4 358 P Hot, 

50.17.1175 74 HC 175 fbt.NS.Ph.SGS, 

50.07.0029 ADC0803LCN 

50.06.0699 74 LS 699 Hot, 



DESCRIPTION HANUFACTURER 



TI.To 
TI.To 
TI.To 
NS.TI 
TI.To 
Is. NS 
NS.TI 



IC...11 0(. 00. 0000 
IC...12 5('. 06. 0699 
IC...13 50.16.0111 
1C. ..14 50.17.1259 
IC...15 50.17.1014 
IC...16 50.17.1000 
IC...17 50.17.1010 
IC...18 50.17.1138 
IC...19 50.06.0156 
IC...20 50.06.0156 

IC...21 50.15.0104 
IC...22 50.15.0104 
IC...23 50.10.0104 
IC...24 50.17.7245 



74 LS 699 
IP 8279-5 
74 HC 259 
74 HC 14 
74 HC OC 
74 HC 1C 
74 HC 138 
74 LS 158 
74 LS 158 

HC 3486 f 
HC 3486 f 
LH 317 T 



...1 1.0:2.252.00 0.32 aH 



P 1 51.14.2004 

P 2 51.14.2003 

P 3 51.14.2004 

P 4 5t. 14.2002 

Q 1 50.03.0352 

Q 2 50.03.0352 

0 3 50.03.03 52 

Q 4 50.03.0352 

Q 5 50.03.0352 

Q 6 50.03.0352 

Q 7 50.03.0352 

Q 8 50.03.0352 

Q.....9 50.03.0352 

Q....10 50.03.0352 



..11 



..23 



50.03.0352 

50.03.0352 

50.03.0352 

50.03.0352 

50.03.0352 

50.03.1505 

50.03.1505 

53.03.1505 
53.03.1505 

53.03.1505 

60.03.1505 

50.03.1505 
50.03.1505 



57.11.3332 
57.11.3332 
CO. 00. 0000 
57.11.3243 
57.11.3243 
57.11.3101 
57.11.3104 
57.11.3104 
57.11.3103 



R....11 



R....17 

R....18 

R....19 

R....20 

R....21 

R....22 

R....23 

R....24 

R....25 

R....26 

RZ....1 

RZ....2 

R2....3 

RZ....4 

RZ....5 

RZ....6 

RZ....7 

RZ....8 

RZ....9 

RZ...10 

RZ...11 

RZ...12 

RZ...13 



57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3332 

57.11.3120 

57.11.3120 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3331 

57.11.3332 
57.11.3562 
57.11.3182 
57.11.3339 

57.88.3220 

57.88.4332 

57.88.2331 

57.88.2331 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.80.4007 

57.88.4332 

57.88.2331 

57.88.2331 



H 5 L 8279 P-5 



Hot. NS.TI 
It. Hi 

Hot.NS.Ph.RCA.SGS.TI.To 
Hot. NS. Ph. RCA. TI.To 
Hot.NS.Ph.RCA.SGS.TI.To 
Hot.NS.Ph.RCA.TI.To 
Hot.NS.Ph.RCA.SGS.TI.To 
Fc. NS.TI 
Fc. NS.TI 

Hot. NS 
Hot. NS 
Hot.NS.SGS.Tho.TI 
RCA. FA 



Connectoi 

Connectoi 

Connector 

Connector 

ZTX 751 : 
ZTX 751 5 
ZTX 751 ! 
ZTX 751 : 
ZTX 751 : 
ZTX 751 5 
ZTX 751 5 
ZTX 751 ! 
ZTX 751 5 
ZTX 751 5 

ZTX 751 ! 
ZTX 751 ; 
ZTX 751 ! 
ZTX 751 ; 
ZTX 751 : 
VN 0808H 
VN 0808M 
VN 0808H 
VN 0808M 
VN 0808H 

VN 0808H 
VN 0808H 
VN 0808M 

3.3 kOha 
3.3 kOha 

24 kOha 
24 kOha 
100 Oha 
100 kOha 
100 kOha 
10 kOha 

10 kOha 
10 kOha 
3.3 kOha 
12 Oha 
12 Oha 
330 Oha 
330 Oha 
330 Oha 
330 Oha 
330 Oha 

330 Oha 
330 Oha 
3.3 kOha 
5.6 kOha 
1.8 kOha 
3.3 Oha 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network. 

Network, 



40 contacts, flat cable 
26 contacts, flat cable 
40 contacts, flat cable 
16 contacts, flat cable 



Fe 

Fe 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 



2 % 

8 * 22 Oha, 2». DIL 16 

8 * 3.3 kOha, 5k. SIP 9 

4 » 330 Oha. 2k. SIP 8 

4 • 330 Oha. 2k. SIP 8 

8 • 3.3 kOha, 5k. SIP 9 

8 * 3.3 kOha. 5k, SIP 9 

8 • 3.3 kOha. Sk. SIP 9 

8 * 3.3 kOha. 5k. SIP 9 

8 • 3.3 kOha, 5k. SIP 9 

8 • 3. 0/6.2 kOha 2%, SIPIO 

8 * 3.3 kOha. 2k, SIP 9 

4 * 330 Oha, 2k. SIP 8 

4 • 330 Oha, 2k. SIP 8 



El*Electrolytic, PETP*Polyester, PP-Polypropylene 

KANUFACTURERS: 'c-Fairchrld. Fe-Ferranti, Is«Intersil, It-Intel, 
ii-Hitsubishi , Hot-Hctorola, 
iS»National Seaicondictors, Ph*Philips, 

ICA-RCA Corporation. SGS-SGS/Ates. Six-Siliconix, 
it'Studer, Tho-Thoascn, TI»Texat Instruaatts, 
Io*Toshiba. 

1.520.768.85 TAPE OECI DISPUY DRIVER GP 93/11 



EDITION: OKTOBER 1995 





UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 





DLQ< satt aufliegend 
auf Lotseile montieil. 

Nach der Monloge, beschicMet 
mil Epoxid - Lack nach BV 682 . 
Hierbei 4 Bohrungen p 3,5 obgedecki 
mil Klebband (rniissen trei bleiben 
von Lack). 

43. OL 0108 und 

Schild 1.820.771-01 

aufgeklebt nach Fabrikationsmuster. 




EDITION: OKTOBER 1995 



Ad ..POS REF.Ho... DESCRIPTION HANIFACTURER 



C 1 59.26.2100 10 tiF 20V, 16V, Sal 

C 2 59.06.0683 68 iiF lOV, 63V, PET> 

C 3 00.00.0000 not is«d 

C 4 00.00.0000 not used 

D 1 50.04.0512 IN 5818 IN 5918 Hot 

D 2 50.04.0127 BAT 42 BAT 85, BAS 40-02, PI,Si#,Tho 

D 3 50.04.0127 BAT 42 BAT 85, BAS 40-02, PI,Sie,Tho 

D 4 50.04.1107 3,3V Z BZX 55-C3V3 m,Hot,fh,Tf,Tho 

DLQ...1 50.99.0166 OPB 826 Op 

IC....1 50.15.0114 UA96374CP 9637 ATC Fc,TI 

1C.... 2 50.05.1K86 LH 356 N U1 358 P NS,Hct,SGS,Ti 

01 IC....2 50.09.0122 TLC 2H C TS 272 CN SGS.Ti 

P 1 54.14.2001 10 cort. $ee noU 1 

Q 1 50.03.0351 BC 327-25 ITT.Ph.Sie 

Q. ....2 50.03.0351 BC 327-25 ITT.Ph.Sie 

R 1 57.11.3181 180 Oha IV 

R 2 00.00.0000 factcry adjusted 

R 3 57.11.3181 180 Oha IV 

R 4 00.00.0000 factcry adjusted 

R 5 00.00.0000 not ised IV 

R 6 57.11.3102 1 hOha IV 

R 7 57.11.3224 220 lOha IV 

R 8 00.00.0000 not ised 

R 9 57.11.3271 270 Oha IV 

R. ...10 00.00.0000 not ised 

R....11 57.11.3224 220 Mha IV 

R....12 57.11.3102 1 lOha IV 

R....13 00.00.0000 not ised 

RA....1 58.05.0202 2 kOha lOV, aulti tun 

RA....2 58.05.0202 2 kOha lOV, aulti tun 



(01) 11.01.90 Printout error 

Note 1 - Conntctor 10 contacts: 

Yaaaichi nr. FAP-10-08-40SS 
Burndy rr. BPH 9 BIO BOO GS 

3H nr. 7610-6002 VZ 



El"E1ectro1ytic, Sal-Solid aluainiua 



MANUFACTURER: Fc-Fairchild, in-Irteraetall, Hot-Hotonla, NS-Kational 
Seai conductor, Op-Oftron, Ph-Philips, Sffi-SGS/Ates, 
Sie-Sieaens, Tf-Telifunken, Tho-Thoason, TI-Texas Instruaent. 

:. 820.771. 83 MOTOR lACHO 



:. 820.771. 83 MOTOR lACHO 



PZ 89/11/1500 
PZ 90/01/1101 





STUDER D820 MCH 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



TAPE LIFTER CONTROL 1.820.773.83 




0\ 8.7. 8S 


1 j 1 






1 Tape Lifter Control 


|SC| 1.820.773.83 | 
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EDITION: OKTOBER 1995 




UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 



TAPE LIFTER CONTROL 1.820.773.83 





* Codierung ' Scholtdraht 64.01.0108 ^ 0,8 x 8mm 
(muss 1mm vorstehen) 



Ad ..P05 REF. Ho... DESCRIPTION. 



■ MANUFACTURER Ad ..P05 REF-No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER 



C 1 59.06.0683 

C 2 59.05.2331 

C 3 59.05.2331 

C 4 59.22.4101 

C 5 59.06.0683 

C 6 59.06.0683 

C 7 59.22.6471 

C.....8 59.22.6471 

C 9 59.25.6102 

D 1 50.04.0122 

0 2 50.04.0122 

D 3 50.04.0122 

D 4 50.04.0122 

D 5 50.04.0512 

D 6 60.04.0125 



68 nF lOV, 63V, PETP 

330 pF 2.5V, 63V, PP 

330 pF 2.6V. 63V, PP 

100 uF lOV, 16V, El 

68 nF lOV. 63V, PETP 

68 nF lOV, 63V, PETP 

470 uF 10%. 40V, El 

470 uF 10%, 40V, El 

1000 uF 63V, El 

IN 4001 ... IN 4004 

IN 4001 ... IN 4004 

IN 4001 ...IN 4004 

IN 4001 ... IN 4004 

IN 5818 IN 5819 
IN 4448 



DLQ...1 50.99.0166 OPB 826S 

1C....1 50.15.0114 uA 9637A 



Fc,lTT,Ph,Ses,Tf 



R....16 

R....17 

R....18 

R....19 



57.11.4471 470 Ohm 2% 

57.11.4471 470 Oh* 2% 

57.11.4471 470 Ohn 2% 

57.11.4222 2.2 kOh« 2% 

57.11.4821 820 0h« 2% 

57.11.4689 6.8 Ohm 5% 

57.11.4689 6.8 Oh* 5% 

57.11.4689 6.8 0h« 5% 

57.11.4689 6.8 Ohn 5% 

57.11.4821 820 Ohn 2% 



R....29 

R....30 



57.11.4821 820 Ohx 2% 
57.11.4161 160 Ohm 2% 
57.11.4161 160 Oh» 2% 
57.11.4561 560 Oh« 2% 
57.11.4561 560 Ohm 2% 

57.11.4102 1 kOhm 2% 

57.11.4103 10 kOhm 2% 

57.11.4103 10 kOhm 2% 

57.11.4222 2.2 kOhm 2% 

57.11.4222 2.2 kOhm 2% 



P 1 54.01.0289 see note 1 

P 2 54.14.2002 see note 2 



Q 1 50.03.0515 BC 

Q 2 50.03.0436 BC 

Q 3 50.03.0436 BC 

Q 4 50.03.0436 BC 

Q 5 50.03.0515 BC 

Q 6 50.03.0436 BC 

Q 7 50.03.0436 BC 

Q 8 50.03.0451 BO 

Q 9 50.03.0452 BO 

Q....10 50.03.0452 BO 



307 B BC 251 B. BC 557 B 

237 B BC 547 B, BC 550 B 

237 B BC 547 B, BC 550 B 

237 B BC 547 B, BC 550 B 

307 B BC 251 B, BC 557 B 

237 B BC 547 B, BC 550 B 

237 B BC 547 B, BC 550 B 

139- 10 

140- 10 
140-10 



ITT,Mot,Ph 
ITT,Hot,Ph,Sie 
ITT,Hot,Ph,Sie 
lTT,Hot,Ph,Sie 
ITT. Mot, Ph 
ITT,Mot,Ph,Sie 
ITT.Hot.Ph.Sie 
Mot.Ph.SGS.Tf.To 
Hot,Ph,SGS,Tf,To 
Mot.Ph.SGS.Tf.To 



R....31 57.11.4102 1 kOhm 
R....32 57.11.4222 2.2 kOhm 
R....33 57.11.4563 56 kOhm 
R....34 57.11.4102 1 kOhm 
R....35 57.11.4102 1 kOhm 
R....36 57.11.4152 1.5 kOhm 
R....37 57.11.4272 2.7 kOhm 



2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 



Note 1 - Connector: AMP Nr. -163.680-6 

Note 2 - Connector: Y»«*ichi Nr. FAP-16-08//4 

Burndy Nr. BPH 9 B 16 BOO GS 



Q....11 50.03.0451 BO 139-10 



Mot.Ph.SGS.Tf.To El-Electrolytic, PP-Polypropylene 



R 1 57.56.5680 68 Ohm 

R 2 57.11.4471 470 Ohm 

R 3 57.11.4222 2.2 kOhm 

R 4 57.11.4222 2.2 kOhm 

R 5 57.11.4222 2.2 kOhm 

R 6 57.11.4821 820 Ohm 

R 7 57.11.4689 6.8 Ohm 

R 8 57.11.4689 6.8 Ohm 

R 9 57.11.4689 6.8 Ohm 

R....10 57.11.4689 6.8 Ohm 



Hanufscturer: Fc-Fairchild, ITT-Intermetall , Hot-Motorola, Op-Optron, 
Ph-Philips, Ses-Sescosem, SGS-SGS/Ates, Sie-Siemens, 
Tf-Telefunken, TI-Texas Instruments, To-Toshiba. 

1.820.773.83 TAPE LIFTER CONTROL VF 91/03/2800 



EDITION: OKTOBER 1995 






UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




EDITION: OKTOBER1995 
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STUDER D820 MCH 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



MAINS SOFT START BOARD 1.820.830.84 



LINEl-S o- 
(ELMl-3) 



LINE2-S c 
(ELMl-1) 



LINEl-S c 
(ELM2-3) 



LINE AUXILIARY 



LINE2-S < 
(ELM2-1) 



(D820MCH: AC8-H2) 

AC4-R2 I 
{ELM6-2) 



FROM MAINS TRANSFORMER 
SECONDARY 39V AC 



AC4-R1 

(D820MCR- AC8-R1) ' 
(ELM6-1) 



f|R20 

Ul50K 



A 



r470N 

A 



C5 

:470N 

A 



15E/7W 

R16 



15E/7W 

R17 



15E/7W 

R18 



A 




C2 

4=1U 



hR4 

UbK2 



ICl^ 

LM393 



ICl 

LM393 



RIO 

1K8 



DLl 

HLMP1790 



Rll 

15K 



r|R12 

LJ22K 









= c 



IC2 

CNY65 



R14 

15K 



LINEl-S 

:ELM3-3) 



QNE OUTPUT 



TO MAINS TRANFORMER 
PRIMARY 



LINE2-S 

(ELM3-1) 



+STABIN1 

+STABIN1 

+STABIN 

T_PWR0N 

OSTABIN 



AC CONTROL 
CONNECTOR 



PANEL FAIL 
CONNNECTOR 
(ELM 4) 



OSTABIN 

OSTABIN 




(0)04.08.93 PG 


O lO IQ 


o 


I I I 


A820 NCH. A827 MCH, D820 MCH. ASY7 GRP3 I 
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MAINS SOFT START BOARD A 


SC 


GO 

O 

cn 

CO 

o 

(M 

CO 
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UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




EDITION: OKTOBER1995 



Ad ..POS REF, to... 



DESCRIPTIOII. 



■ HANUFACTURtR 



C 1 59.06.5474 470n 5 V. 50V, PETP 

C Z 59.06,5105 lu 5 V. 50V, PETP 

C 3 59.22.5101 lOOu -20 %. 25V, El 

C 4 59.14.3474 470n 20 V. 300VAC, X2, /!\ 

C 5 59.14.3474 470n 20 V. 300VAC, X2. /!\ 

0 1 70.01,0216 DF 02 H 0.8 A, 200V, BRIDGE RECTIFIER tl 

D 2 50.04.0125 1N4448 0.15A, 75V, RECTIFER ITT,NS,Ph,R-0.*f 

D 3 50.04,0125 1N4448 0.15A, 75V, RECTIFER ITT,NS.Ph,R-0.-f 

0 4 50.04.0518 MR754 6 A, 400V, RECTIFER K.t 

DL....1 50.04.2202 HLHP1790 GRN DIF, LED 3.18HM HP, SI 

DV....1 50.04,1112 5.1V 5 %, 0.5 W, Z, ITT,Hot,Ph,Tf .SGS/Tio 

DV....2 50.04.1112 5.1V 5 V, 0.5 W, Z, ITT,Hot,Ph,Tf .SGS/Tlo 

DV....3 50.04.1117 12V 5 V, 0.5 W, Z, ITT,Hot,Ph,Tf ,SGS/T»o 

1C....1 50.05.0283 LH393 D1P08, DUAL COMPARATOR NS,Ph,Tl ,SGS/Tio 

IC....2 50.04.2148 CNY65 D1L04, OPTOCOUPLER ’f 

J 1 54.25.0008 8-P see note 1 

K 1 56.02.0201 SC842110 25 A, 250 V, Solid SUte Relay /!\ CELDIC 

L 1 62.03.0115 1 »H 15 A, COMMON MODE, /!\ Hart»ann,Sie,Tok n 

MP....1 1.820.830.14 1 pee MAIN SOFT START PCB, /!\ It 

MP....2 1.820.830.93 1 pee LL MAIN SOFT START EOARD 5t 

MP....3 21.99.0117 2 pes Z-Sehr. NYLON, M3 • 6 

MP....4 43.01.0108 1 pee ESE-Warnschi Id 

HP.... 5 1.010.(»2.22 2 pes Nieteutter, M3 • 25 5t 

MP....6 1.010. CS3. 22 4 pes Nieteutter, M3 • 24 it 

MP....7 1.820.850.01 1 pee Nr.-Etikette, 5 * 2C 

MP....8 1.820.830.04 1 pee Isolation. MAIN SOFT START BOARD ;t 

MP....9 1.820. SO. 05 1 pee Bezeiehnunngssehild, Anschluesse !t 

P 1 54.02.0335 1-P STR., MALE, FLATPIN 6.3*0.8 

P 2 54.02.0335 1-P STR., MALE, FLATPIN 6.3»0.8 

P 3 54.02.0335 1-P STR., MALE. FLATPIN 6. 3*0. 8 

P 4 54.02.0335 1-P STR., MALE. FLATPIN 6. 3*0. 8 

P 5 54.02.0335 1-P STR., MALE, FLATPIN 6. 3»0. 8 

P 6 54.02.0335 1-P STR., MALE. FLATPIN 6.3*0. 8 

P 7 54.02.0335 1-P STR., MALE, FLATPIN 6. 3*0.8 

P 8 54.02.0335 1-P STR., MALE. FLATPIN 6. 3*0.8 

P 9 54.14.2101 10-P see note 2 

Q 1 50.03.0452 BD140-10 PNP, T0126-1 Ph.Tf,To.SGS/T )0 

Q 2 50.03.0491 BC546B NPN, T092-1 Ph.Se 

Q 3 50.03.0329 WP146 PFET, T092-6 Sx 

R 1 57.11.3821 820 Oh« 1 %. 0.4W, HF 

R 2 57.11.3821 820 Ohn 1 V. 0.4W, HF 

R 3 57.11.3474 470 kOh« 1 V. 0.4H, HF 

R 4 57.11.3822 8.2 kOhia 1 %. 0.4W, MF 

R 5 57.11.3103 10 kOh* 1 %. 0.4W, MF 

R 6 57.11.3103 10 k0h« 1 %, 0.4H, HF 

R 7 57.11.3103 10 k0h» 1 %. 0.4W, MF 

R 8 57.11.3105 1 HOh* 1 %. 0.4W, HF 

R 9 57.11.3105 1 HOh« 1 4. 0.4W, MF 

R....10 57.11.3182 1.8 kOhe 1 %, 0.4W, HF 

R....11 57.11.3153 15 kOhi 1 %. 0.4W, MF 

R....12 57.11.3223 22 kOhe 1 %, 0.4H, MF 

R....13 57.19.0102 1 kOh» 5 %. 0.3H, Fusible Resistor. /!\ 

R....14 57.11.3153 15 kOh. 1 0.4W, HF 

R....15 57.59.6150 15 Ohe 10 %. 7 «. Wirewourd Resistor wi th Fuse 

R....16 57.59.6150 15 Ohi 10 %, 7 W, Wirewourd Resistor with Fuse 

R....17 57.59.6150 15 Oh« 10 V. 7 W, Wirewourd Resistor with Fuse 

R....18 57.59.6150 15 Ohe 10 V, 7 H. Wirewourd Resistor with Fuse 

R....19 57.11.3154 150 kOh« 1 %. 0.4H, HF 

R....20 57.11.3154 150 kOh» 1 k. 0.4N, HF 

Note 1 - Connector, 5 contacts: 

case: AMP Nr. 826 851-3 






R'f 'I Oh 









STUDER D820 MCH 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STABILIZER +18V / 12A PCM 1.862.600.83 




Ad ..POS.. 



...REF.No... 



DESCRIPTION 



.MANUFACTURER 



Ad 



...REF.No... DESCRIPTION, 



MANUFACTURER 



c... 


..1 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%. 


63V, MPC, /!\ 


C... 


..3 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, MPC. /!\ 


c... 


..4 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, MPC, /!\ 


C... 


..5 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, MPC, /!\ 


c... 


..6 


59.02.0685 


6.8 ut 


H», 


63V, MPC, /J\ 


c... 


..7 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


..8 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


..9 


59.06.0103 


10 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.10 


59.26.5479 


4.7 uF 


20%, 


25V, Sal 


c... 


.11 


59.06.0102 


1 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.12 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.13 


59.06.0103 


10 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.14 


59.06.0222 


2.2 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.15 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.16 


59.06.0224 


220 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.17 


59.05.2102 


1 nF 


2.5%. 


63V, PP 


c... 


.18 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.19 


59.06.0102 


1 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.20 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.21 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.22 


59.28.4102 


1000 uF 


20%, 


40V, El 


c... 


.23 


59.28.4102 


1000 uF 


20%, 


40V, El 


c... 


.24 


59.28.4102 


1000 uF 


20%, 


40V, El 


c... 


.25 


59.28.4102 


1000 uF 


20%, 


40V, El 


c... 


.26 


69.28.4102 


1000 uF 


20%, 


40V, El 


c... 


.27 


59.28.4102 


1000 uF 


20%. 


40V, El 


c... 


.28 


59.28.4102 


1000 uF 


20%. 


40V, El 


c... 


.29 


59.06.0105 


1 uF 


10%, 


50V, PETP 


c... 


.30 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.5%, 


160V, PP 


c... 


.31 


59.05.2102 


1 nF 


2.5%. 


630V, PP 


c... 


.32 


59.06.0102 


1 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.33 


59.06.0102 


1 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.34 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.35 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.36 


59.31.6104 


100 nF 


10%. 


lOOV, PETP 


c... 


.37 


59.06.0104 


100 nF 


10%. 


63V, PETP 


c... 


.38 


59.06.0105 


1 uF 


10%. 


50V, PETP 


c... 


.39 


59.26.0680 


68 uF 


20%, 


6.3V, Sal 


c... 


.40 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


c... 


.41 


59.06.0222 


2.2 nF 


10%. 


63V, PETP 


D... 


..1 


50.04.0522 


BYV 72-100 


BYW 99P-100 


0... 


..2 


50.04.2109 


MV 5053 






D... 


..3 


50.04.0138 


UF 4004 






D... 


..4 


50.04.0138 


UF 4004 






D... 


..5 


50.04.0138 


UF 4004 






0... 


..6 


50.04.1222 




18 V Z-Diode 


0... 


..7 


50.04.1107 




3.3Y 


Z-Diode 5% 0.^ 


DLQ. 


..1 


50.04.3200 


CNYi7-2 






DLQ. 


..2 


50.04.2139 


HOC 3021 






DLQ. 


..3 


50.04.3200 


CNY17-2 






IC.. 


..1 


50.10.0113 


IP 3843N 


UC 3843N 


IC.. 


..2 


50.10.0106 


TL 431 CLP 






IC.. 


..3 


50.10.0106 


TL 431 CLP 






IC.. 


..4 


50.05.0286 


LH 358N 






IC.. 


..5 


50.07.1046 


HC14046BPC 






L... 


..1 


1.022.295.81 




Filter coil 


L... 


..2 


1.022.616.00 




Choke Coil +18V 


L... 


..3 


62.03.0115 




Netzfilter >1.0mH, 15A 


L... 


..4 


62.03.0106 




Netzfilter >0.6aH, 6A 


P... 


..1 


54.11.2015 




Euro Connector F , 3*16 


P... 


..2 


54.11.2015 




Euro Connector F , 3*16 


Q... 


..1 


50.03.1612 


IRF P250 






Q... 


..2 


50.03.1612 


IRF P250 






0... 


..3 


50.03.0451 


BO 139 






Q... 


..4 


50.03.0601 


BC 560C 






Q... 


..5 


50.03.0451 


BD 139 






Q... 


..6 


50.03.0452 


BO 140 






R... 


..1 


57.11.3103 


10 kOhm 


1% 




R... 


..2 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 




R... 


..3 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 




R... 


..4 


57.11.3332 


3.3 kOha 


1% 




R... 


..5 


58.01.9502 


5 kOha 


see 


note 1 


R... 


..6 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 




R... 


..7 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 




R... 


..8 


57.11.3223 


22 kOhm 


1% 




R... 


..9 


57.11.3473 


47 kOha 


1% 




R... 


.10 


57.11.3103 


10 kOhm 


1% 




R... 


.11 


57.11.3122 


1.2 kOha 


1% 




R... 


.12 


57.11.3123 


12 kOha 


1% 




R... 


.13 


57.11.3682 


6.8 kOha 


1% 




R... 


.14 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 




R... 


.15 


57.56.2020 


20 aOha 


5%, 


3 W, Low Inductance 


R... 


.16 


57.11.3100 


10 Oha 


1% 




R... 


.17 


57.11.3473 


47 kOhm 


1% 




R... 


.18 


57.11.3109 


1 Ohm 


1% 




R... 


.19 


57.11.3473 


47 kOha 


1% 




R... 


.20 


57.11.3109 


1 Oha 


1% 




R... 


.21 


57.11.3473 


47 kOha 


1% 




R... 


.22 


57.11.3472 


4.7 kOha 


1% 




R... 


.23 


57.11.3683 


68 kOha 


1% 




R... 


.24 


57.11.3183 


18 kOha 


1% 




R... 


.25 


57.11.3273 


27 kOha 


1% 




R.... 


.26 


57.11.3391 


390 Oha 


1% 





R.. 


..27 


58.01.9201 


200 


Ohm 


see note 2 


R.. 


..28 


57.11.3272 


2.7 


kOha 


1% 




R.. 


..29 


57.11.3103 


10 


kOhm 


1% 




R.. 


..30 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




R.. 


..31 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




R.. 


..32 


57.11.3562 


5.6 


kOha 


1% 




R.. 


..33 


57.11.3562 


5.6 


kOha 


1% 




R.. 


..34 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




R.. 


..35 


57.11.3112 


1.1 


kOha 


1% 




R.. 


..36 


57.11.3161 


160 


Ohm 


1% 




R.. 


..37 


57.11.3102 


1 


kOhm 


1% 




R.. 


..38 


57.11.3152 


1.5 


kOha 


1% 




R.. 


..39 


57.11.3103 


10 


kOhm 


1% 




R.. 


..40 


57.11.3562 


5.6 


kOha 


1% 




R.. 


..41 


57.11.3562 


5.6 


kOhm 


1% 




R.. 


..42 


57.13.4220 


22 


Oha 


2%, 


IW 


R.. 


..43 


57.13.4220 


22 


Oha 


2%, 


IW 


R.. 


..44 


57.13.4220 


22 


Oha 


2%, 


IW 


R.. 


..45 


57.13.4220 


22 


Oha 


2%, 


IW 


R.. 


..46 


57.11.3102 


1 


kOhm 


1% 




R.. 


..47 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




R.. 


..48 


57.11.3101 


100 


Ohm 


1% 




S.. 


...1 


55.19.0005 






Thermo switch, Tokin nr. OHD i 


T.. 


...1 


1.022.615.00 






Switching power transformer. 


T.. 


...2 


1.022.614.00 






Synch. Transformer 


TP. 


...1 


54.02.0320 






Test 


Point 


TP. 


...2 


54.02.0320 






Test 


Point 


- Increasing of safety relative to 


risk of fire. 


e 1 


- Potentiometer, 5 


kOha: 


Bourns nr. 


3386 X-1-502 



Spectrol nr. 
Murata nr. 



63 X 502 T 010 
POT 3104 X- 1-502 



Hot 



Note 2 - Potentioseter, 200 Oha: Bourns nr. 3386 X=!=201 
Spectrol nr. 63 X 201 T 010 
Hurata nr. POT 3104 X-1-201 

El-Electro1ytic, HPETP-Metal 1 ized Polyesterfila, PETP-Polyesterfila, 
pp-Polypropylene, Sal-Solid aluminium, MPC-Hetallized Polycarbonate fila. 

MANUFACTURER: Fc=Fairchild, !TT*Interaetall , IR-Intsrnational Rectifier, 
Hot-Motorola, NS-National Seai conductors, Ph-Philips, 
RCA-RCA Corp. of America, Ses-Sescosea, S6S-S6S/Ates, 
Sie-Siemens, Six-Siliconix, St-Studer, Tf-Telefunken, 
Tho-Thomson CSF, Tl-Texas Instruments, To-Toshiba, 
GI-General Instruments. 

1.862.600.83 STABILIZER ^ 18V /!\ GP 95/02/0800 



END 



IPS.Un 
Hot,TI 
Hot.TI 
Hot 
Mot only 

St 

St 



EDITION: OKTOBER1995 





nryE )[ i [^ stabilizer 









STUDER D820 MCH 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STABILIZER +5V/30A PCM 1.862.601.81 








A 


Ad ..POS REF. Mo... DESCRIPTION 


....MANUFACTURER 


Ad ..POS REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 



C.. 


...1 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, HPC, /1\ 


R.. 


.37 


57.13.4220 


22 


Ohe 


2% IW 




C.. 


...2 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, MPC, /l\ 


R.. 


.38 


57.13.4220 


22 


Ohe 


2% IH 




C.. 


...3 


59.02.0685 


6.8 uF 


10%, 


63V, HPC, /1\ 


R.. 


.39 


57.11.3470 


47 


Ohe 


1% 




C.. 


...4 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.40 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 




c7! 


rrrj 


59!o6!oJo2 


TITf 


iSl 


63 v! PETP 


R.. 


.41 


57.11.3470 


47 


Ohe 


1% 




c.. 


...7 


59.06.0102 


1 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.42 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 




C.. 


...8 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.43 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 




C.. 


...9 


59.26.5479 


4.7 uF 


20%, 


25V, Sal 


R.. 


.44 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 




C.. 


..10 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.45 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 
















R.. 


.46 


57.11.3470 


47 


Oha 


1% 




C.. 


..11 


59.05.2222 


2.2 nF 


2.6%, 


16QV, PP 


R.. 


.47 


57.13.4101 


100 


Oha 


2% IH 




C.. 


..12 


59.06.0224 


220 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.48 


57.13.4101 


100 


Oha 


2% IW 




C.. 


..13 


59.05.2102 


1 nF 


2.5%, 


630V, PP 


R.. 


.49 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




C.. 


..14 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 


63V, PETP 


R.. 


.50 


57.11.3102 


1 


kOha 


1% 




C.. 


..15 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 


63V, PETP 
















C.. 


..16 


00.00.0000 


not used 






R.. 


.51 


57.13.4220 


22 


Oha 


2% IW 




C.. 


..17 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 


63V, PETP 
















C.. 


..18 


59.06.0104 


100 nF 


IC^, 


63V, PETP 


S.. 


..1 


55.19.0005 






Therae svi«itch, Tokin nr. OHD 3 = 90 BU 




C.. 


..19 


59.06.0682 


6.8 nF 


10%, 


63V, PETP 
















C.. 


..20 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.5%, 


160V, PP 


T.. 


..1 


1.022.613.00 






Switching power transformer +5 V, /l\ 


St 














T.. 


..2 


1.022.614.00 






Synch. Transforaer 


St 


C.. 


..21 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 


63V, PETP 
















C.. 


..22 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 


63V, PETP 


TP. 


..1 


54.02.0320 






Test point 




C.. 


..23 


59.28.2222 


2200 uF 


20%, 


16V, El 


TP. 


..2 


54.02.0320 






Test point 





C....24 59.2«.2222 2200 uf 20%. 16V. El 

C....25 59.28.2222 2200 uF 20V, 16V, El /l\ • Increasing of safety relative to risk of fire. 

C....26 59.28.2222 2200 uF 20%, 16V, El 



C.. 


..27 


59.06.0105 


1 uF 


10%, 50V, PETP 




Note 1 - Potentioaeter, 5 kOha: Bourns nr. 3386 X-1-502 


C.. 


..28 


59.31.6104 


100 nF 


10%, lOOV, PETP 




Spectrol nr. 63 X 502 T 010 


C.. 


..29 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 63V, PETP 




Murata nr. POT 3104 X-1-502 


C.. 


..30 


00.00.0000 


not used 






NOTE 2 - Potentioaeter, 200 Oha; Bourns nr. 3386 X-1-201 


C.. 


..31 


00.00.0000 


not used 






Spectrol nr. 63 X 201 T 010 


C.. 


..32 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 63V, PETP 




Hurata nr. POT 3104 X-1-201 


C.. 


..33 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 63V, PETP 






C.. 


..34 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 63V, PETP 




El»Electrolytic, HPETP-Hetallized Polyesterfila, PETP-Polyesterfila, 
PP»Polypropylene, Sal“Solid aluainiua, HPC<44etaalized Polycarbonate fila. 


01 C.. 


..35 


59.99.1722 


100 uF 


20%, lOOV, El 




0.. 


...1 


50.04.0520 


BYV 73-45, 


MBR 3045PT 


Mot.Ph 


MANUFACTURER: Fc»Fairchi Id, ITT-Interaetall , IR-International Rectifier, 


D.. 


...2 


50.04.0520 


BYV 73-45, 


MBR 3045PT 


Mot,Ph 


Hot»Hotoro1a, NS«National Seai conductors, Ph-Philips, 


0.. 


...3 


50.04.0138 


UF 4004 






RCA-RCA Corp. of America, Ses-Sescosea, SGS*SGS/Ates, 


D.. 


...4 


50.04.0138 


UF 4004 






Sie»Sieaens, Six»Siliconix, St»Studer, Tf*Telefunken, 


D.. 


...5 


50.04.0138 


UF 4004 






Tho»Thoason CSF, TI*Texas Instruments, To*Toshiba, 


D.. 


...6 


50.04.1222 




18V Z-Diode 




GI>General Instruments. 


0.. 


...7 


50.04.2109 


MV 5053 






1.862.601.81 STABILIZER 4 6V /!\ GP 94/04/1800 


DLQ 


..1 


50.04.3200 


CNY17-2 








DLQ 


..2 


50.04.2139 


HOC 3021 




Hot 


1.862.601.81 STABILIZER 4 5V /1\ GP 94/08/3101 


IC. 


..1 


50.10.0113 


IP 3843N 


UC 3843H 


IPS,Un 


END 


IC. 


..2 


50.10.0106 


TL 431 CLP 




Hot,TI 


4 


IC. 


..3 


50.10.0106 


TL 431 CLP 




Hot,TI 




IC. 


..4 


50.05.0286 


LM 358N 




Hot 




IC. 


..5 


50.07.1046 


HC14046BPC 




Hot only 




L.. 


..1 


1.022.296.00 




Filter coil 


St 




L.. 


..2 


1.022.611.00 




Choke 45V 


St 




L.. 


..3 


1.022.612.00 




Coaaon Mode Choke 45V 


St 




L.. 


..4 


62.03.0106 




Coaaon Mode Choke, 0.6 aH, 


6 A 




P.. 


..1 


54.11.2015 




Euro Connector F, 3*16, 






Q.. 


..1 


50.03.1612 


IRF P250 




IR,Un,Saa 




Q.. 


..2 


50.03.0451 


BD 139 




any 




Q.. 


..3 


50.03.0601 


BC 560C 




tnj; 




R.. 


..i 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R.. 


..2 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R... 


...3 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R... 


...4 


57.11.3332 


3.3 kOha 


1% 






R... 


...5 


58.01.9502 


5 kOha 


10%, see note 1 






R... 


...6 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R... 


...7 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R.., 


,..8 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R... 


...9 


57.11.3222 


2.2 kOha 


1% 






R... 


,.10 


57.11.3154 


150 kOha 


1% 






R... 


,.11 


57.11.3223 


22 kOha 


1% 






R... 


.12 


57.11.3109 


1 Oha 


1% 






R... 


,.13 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 






R... 


,.14 


57.11.3473 


47 kOha 


1% 






R... 


,.15 


57.56.2020 


20 aOha 


5%, 3 W, Low Inductance 






R... 


,.16 


57.11.3682 


6.8 kOha 


1% 






R... 


,.17 


57.11.3123 


12 kOha 


1% 






R... 


.18 


57.11.3472 


4.7 kOha 


1% 






R... 


.19 


57.11.3683 


68 kOha 


1% 






R... 


.20 


57.11.3183 


18 kOha 


1% 






R... 


.21 


57.11.3273 


27 kOha 


1% 






R... 


.22 


57.11.3391 


390 Oha 


1% 






R... 


.23 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 






R... 


.24 


57.11.3103 


10 kOha 


1% 






R... 


.25 


57.11.3391 


390 Oha 


1% 






R... 


.26 


58.01.9201 


200 Oha 


10%, see note 2 






R... 


.27 


57.11.3391 


390 Oha 


1% 






R... 


.28 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 






R... 


.29 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 






R... 


.30 


57.11.3102 


1 kOha 


1% 






R... 


.31 


57.11.3472 


4.7 kOha 


1% 






R... 


.32 


57.11.3682 


6.8 kOha 


1% 






R... 


.33 


57.11.3331 


330 Oha 


1% 






R... 


.34 


57.11.3101 


100 Oha 


1% 






R... 


.35 


57.11.3562 


5k6 kOha 


1% 






R... 


.36 


57.11.3562 


5k6 kOha 


1% 







EDITION: OKTOBER1995 






CAPSTAN CONTROL UNIT 1 .862.764.22 



UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




EDITION: OKTOBER1995 
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UP-DATE Power Supply and Tape Deck Section 3 



STUDER D820 MCH 




Edition: 0297 



tdx. P 08 . 



Part No. Qty. Type/Val. 



Descriptior 



0 C t 59.26,0470 47u SAL, 20%, £.3V 

0 C2 59,06,0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C3 59,06,0683 68n PETP, G3V, 10%, RMS 

0 C4 59 06,0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C5 59,34,7151 ISOp CER 63V, 2%, NP150 

0 C6 59,34.7151 150p CER 63V, 2%, NP150 

0 C 7 59,06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C8 59,06 0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 9 59.26.2100 lOu SAL, 20%, 'SV 

0 C 10 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C11 not used not used not used 

0 C 12 59.06 0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 13 59.34,2330 33p GER 63V, 5>/o, N150 

0 C 14 59.34 2330 33p CER 63V, 5%, N 160 

0 CIS 59.06,0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 16 59,06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 17 59,06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA. 4ns, DO-35 

0 D2 50.04.0512 1N5818 D IN 5818, IN 5819, 

0 D 3 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 1C 1 50.17.1541 

0 1C 2 50.17,1541 

0 1C 3 50,17.1645 

0 1C 4 50,17.1132 

0 ICS 50,17.1138 

0 1C 6 50.17,1002 

0 1C 7 50.17.1393 

0 !C 8 not used 

0 1C 9 50 17.0004 

0 1C 10 50.14.0107 

0 IC11 50,17.1139 

0 1C 12 50,15,0105 

0 1C 13 50.17.1573 

0 1C 14 50,11,0157 

0 IC15 not used 

0 IC 16 1.862,797.33 

0 tC 17 50.16,0107 

0 IC 18 1.862.797.33 

0 R 2 not used not used 

0 R 3 57,11,3122 1k2 

0 R4 57.11.3122 1k2 

0 R 5 not used not used 

0 R,6 57.11,3471 470R 

0 R 7 not used not used 

0 R8 57,11,3472 4k7 

0 R9 57.11.3472 4k7 

0 RZ2 57.88.4332 8*3k3 2%, SIP 9 

0 RZ 3 57.88,4332 8*3k3 2%, SIP 9 

0 RZ4 57.88,4332 8'3k3 2%, SIP 9 

0 RZ6 57.88,4332 8*3k3 2%, SIP 9 

0 RZ6 57.88.4332 8*3k3 2%, SIP 9 

0 RZ7 57,88.4332 8‘3k3 2%, SIP 9 

0 SI 55.03.0122 1*a S 1 TASTE, 1*A, PRINT,IMPULS 

0 Y 1 89.01.0560 4.9152MHz Y 4.9152 MHZ, 



MF, 1%, 0207 
MF, 1%, 0207 
not used 
MF, 1%, 0207 
not used 
MF, 1%, 0207 
MF, 1%, 0207 



74HC541 IC ... 74 HC 541 ., ,A 

74HC541 IC ... 74 HC 541 ., ,A 

74HC645 IC ... 74 HC 245/645 ,A 
74HC132 IC ... 74 HC 132 ., ,A 

74HC138 IC ... 74 HC 138 ., ,A 

74HC02 IC ... 74 HC 02 ., ,A 

74HC393 IC 74 HC 393 ., ,A 

not used not used 

74HCT04 IC .,74 HCT 04 ., ,A 

6116 1C UM6113-2, SRM2016C12 .A 

74HC139 IC ... 74 HC 139 ., ,A 

3487 IC MC 3487 P, DS 3487 N, 

74HC573 IC ... 74 HC 573 ., ,A 

TL7705B IC TL 770E BCP, 

not used not used 

SOFTWARE 47/95 TD PCM MCH ,A 
MC68B03P IC MC68H33P 

SOFTWARE 47/95 TD PCM MCH ,A 








EDITION: OKTOBER 1995 














STUDER D820 MCH 



UP- DATE Remotes Section 4 



CR REMBUS & PROCESSOR 1.328.602.22 



..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


...MANUFACTURER 


c.. 


...1 


59.34.1150 


15 


p 


5%, 63V, CER 


ANY 


F.. 


..1 


51.01.0117 




Tl.OA / 250V, 5*20mm 


ANY 


c.. 


...2 


59.34.1150 


15 


p 


5%, 63V, CER 


ANY 














c.. 


...3 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


..1 


50.11.0122 




TL 7705 ACP 


ANY 








Jl 1 


;• 


1 AW T A 


ANY 


K 


0 


RO. 16.01 19 




Un R-? A DD 


ANY 


c.. 


...5 


59.26.1220 


22 


u 


2^, iov, ALU 


ANY 


IC. 


..3 


50.17.0573 




74 HCT 573 


ANY 


c.. 


...6 


59.26.1220 


22 


u 


20%, lOV, ALU 


ANY 


IC. 


..4 


50.17.0645 




74 HCT 645 


ANY 


c.. 


...7 


59.26.1220 


22 


u 


20%, lOV, ALU 


ANY 


IC. 


..5 


50.14.2004 




HN 27256 (SW 1.328.899.21) 


ANY 


c.. 


...8 


59.26.1220 


22 


u 


20%, lOV, ALU 


ANY 


IC. 


..6 


50.14.0133 




HM 6264 LP-15 


ANY 


c.. 


...9 


59.30.4479 


4.7 


u 


20%, lOV, TA 


ANY 


IC. 


..7 


50.15.0120 




MAX 232 CPE 


ANY 


c.. 


..10 


59.30.4479 


4.7 


u 


20%, 10V. TA 


ANY 


IC. 


..8 


50.17.0138 




74 HCT 138 


ANY 
















IC. 


..9 


50.17.1123 




74 HC 123 


ANY 


c. 


..11 


59.30.4479 


4.7 


u 


20%, lOV, TA 


ANY 














c. 


..12 


59.30.4479 


4.7 


u 


20%, IOV, TA 


ANY 


IC. 


.11 


50.17.7000 




74 ACT 00 


ANY 


c. 


..13 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.12 


50.17.7000 




74 ACT 00 


ANY 


c. 


..14 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.13 


50.16.0153 




SAB 82520-P 


ANY 


c. 


..15 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.14 


50.17.1123 




74 HC 123 


ANY 


c. 


..16 


59.22.4470 


47 


u 


20%, 16V, EL 


ANY 


IC. 


.15 


50.15.0104 




MC 3486 P 


ANY 


c. 


..17 


59.02.0685 


6.8 


u 


5%, 63V, MPC 


ANY 


IC. 


.16 


50.15.0121 




SN 75174 N 


ANY 


c. 


..18 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.17 


50.10.0113 




IP 3843 N 


ANY 


c. 


..19 


59.32.2472 


4.7 


n 


10%, 50V, CER 


ANY 


IC. 


.18 


50.17.1540 




74 HC 540 


ANY 


c. 


..20 


59.32.2471 


470 


P 


10%, 50V, CER 


ANY 


IC. 


.20 


50.16.0111 




M5L 8279 P-5, IP 8279-5 


ANY 


c. 


..21 


59.32.2472 


4.7 


n 


10%, 50V, CER 


ANY 


IC. 


.21 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c. 


..22 


59.25.3222 


2200 


u 


20%, 16V, EL 


ANY 


IC. 


.22 


50.17.0138 




74 HCT 138 


ANY 


c. 


..23 


59.06.0105 


1 


u 


10%, 50V, PETP 


ANY 


IC. 


.23 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c. 


..24 


59.02.0684 


680 


N 


5%, 63V, MPC 


ANY 


IC. 


.24 


50.15.0122 




74128 


ANY 
















IC. 


.25 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c. 


.101 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.26 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.102 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.27 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.103 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.28 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.104 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.29 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.105 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.30 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.106 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 














c. 


.107 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.40 


50.16.0111 




M5L 8279 P-5, IP 8279-5 


ANY 


c. 


.108 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 














c. 


.109 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.41 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 
















IC. 


.42 


50.17.0138 




74 HCT 138 


ANY 


c. 


.111 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.43 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c. 


.112 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.44 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c. 


.113 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.45 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c. 


.114 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.46 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.115 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.47 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.116 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.48 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.118 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.49 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.120 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.50 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c. 


.121 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.60 


50.16.0111 




M5L 8279 P-5, IP 8279-5 


ANY 


c. 


.122 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 














c. 


.123 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.61 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c. 


.124 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.62 


50.17.0138 




74 HCT 138 


ANY 


c. 


.125 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.63 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c. 


.126 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.64 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c.. 


.127 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC. 


.65 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c.. 


.128 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.66 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.129 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.67 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.130 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.68 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 
















IC., 


.69 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.140 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.70 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.141 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.80 


50.16.0111 




M5L 8279 P-5, IP 8279-5 


ANY 


c.. 


.142 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 














c.. 


.143 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.81 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c.. 


.144 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


IC., 


.82 


50.17.0138 




74 HCT 138 


ANY 


c.. 


.145 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.83 


50.17.0004 




74 HCT 04 


ANY 


c.. 


.146 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.84 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c.. 


.147 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.85 


50.15.0122 




74128 


ANY 


c.. 


.148 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.86 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.149 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.87 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.150 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.88 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 
















IC.. 


.89 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.160 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


IC.. 


.90 


50.05.0203 




SN 75463P 


ANY 


c.. 


.161 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


L... 


..1 


62.01.0113 


8.2 mH 


5%, AXIAL 


ANY 


c.. 


.162 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


L... 


..2 


62.03.0040 


100 uH 


5A, FILTER 


ANY 


c.. 


.163 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 














c.. 


.164 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..1 


1.010.002.61 




UNTERLAGE ZU SWITCHING TRAFO 


ANY 


c.. 


.165 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP., 


..2 


1.010.015.50 




ISOLIERSCHEIBE T05 


ANY 


c.. 


.166 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..3 


1.862.812.02 




SCREEN 


ST 


c.. 


.167 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..4 


1.010.022.22 




NIETMUTTER M3*25 


ANY 


c.. 


.168 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..5 


1.010.022.22 




NIETMUTTER M3*25 


ANY 


c.. 


.169 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..6 


21.53.9354 




Z-SCHRAUBE M3*6 MIT SICHERUNGSSCHEIBE ANY 


c.. 


.170 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


..7 


21.53.9354 




Z-SCHRAUBE M3*6 MIT SICHERUNGSSCHEIBE ANY 
















MP.. 


.10 


50.20.0305 




GLIMMER T0220 


ANY 


c.. 


.180 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 




























MP.. 


.11 


50.20.0317 




GLIMMER T0218 


ANY 


c.. 


.181 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.12 


50.20.0404 




ISO-DURCHF. 


ANY 


c.. 


.182 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.13 


50.20.0404 




ISO-DU RCHF. 


ANY 


c.. 


.183 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.14 


37.01.0101 




FEDERSCHEIBE M3 


ANY 


c.. 


.184 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.15 


37.01.0101 




FEDERSCHEIBE M3 


ANY 


c.. 


.185 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.16 


37.01.0101 




FEDERSCHEIBE M3 


ANY 


c.. 


.186 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.17 


37.01.0101 




FEDERSCHEIBE M3 


ANY 


c.. 


.187 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.18 


1.010.098.27 




DIST. BOLZEN 2,3MM 


ANY 


c.. 


.188 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.19 


1.010.098.27 




DIST. BOLZEN 2,3MM 


ANY 


c.. 


.189 


59.40.0683 


68 


n 


10%, 63V, PETP 


ANY 


MP.. 


.20 


21.53.0356 




INNENSECHSKANT M3*10 


ANY 


c.. 


.190 


59.40.0683 


68 


n 


10%. 63V, PETP 


ANY 




























MP.. 


.21 


21.53.0356 




INNENSECHSKANT M3*10 


ANY 


DL. 


...1 


50.04.2133 






LED YEL 


ANY 


MP.. 


.22 


1.328.602.11 




CR REMBUS + PROC. PCB 


ST 


DL, 


...2 


50.04.2121 






LED RED 


ANY 


MP.. 


.23 


1.328.602.01 




ETIK. PRINT. NR 


ST 


DL. 


...3 


50.04.2133 






LED YEL 


ANY 


MP.. 


.24 


1.010.115.51 




ETIK. SICHERUNG 


ST 


DL. 


...4 


50.04.2132 






LED GRN 


ANY 


MP.. 


.25 


1.101.001.21 




ETIK. HARDWARE 21 


ST 
















MP.. 


.26 


43.01.0108 




ESE-WARNSCHILD 


ANY 


D.. 


...5 


50.04.0138 






BYT 01-400, UF 4004 


ANY 


MP.. 


.27 


89.01.1499 




QUARZ-UNTERLAGE 


ANY 


D.. 


...6 


50.04.0138 






BYT 01-400, UF 4004 


ANY 














D.. 


...7 


50.04.0138 






BYT 01-400, UF 4004 


ANY 


P... 


..1 


54.14.2001 




STECKER 10 P, SN, GERADE 


ANY 


D.. 


...8 


50.04.0520 






MBR 3045 PT, BYV 73-45 


ANY 


P... 


..2 


54.14.2007 




STECKER 34 P, SN, GERADE 


ANY 
















P... 


..3 


54.14.2007 




STECKER 34 P, SN, GERADE 


ANY 



EDITION: OKTOBER 1995 





STUDER D820 MCH 



UP- DATE Remotes Section 4 




CR REMBUS & PROCESSOR 1.328.602.22 



Ad ..POS.. . 


..REF. No... 


DESCRIPTION 




P.. 


..4 


54.14.2007 




STECKER 34 P. SN. 


6ERADE 


ANY 


P.. 


..5 


54.14.2007 




STECKER 34 P, SN. 


GERADE 


ANY 


P.. 


..6 


54.14.2001 




STECKER 10 P, SN. 


GERADE 


ANY 


P.. 


..7 


54.01.0020 




STIFTLEISTE *** QTY 3 *** 


ANY 


Q.. 


..1 


50.03.1510 




IRF 640 




ANY 


R.. 


..1 


57.11.3103 


10 k 


1% 




ANY 


R.. 


..5 


57.11.3153 


15 k 


1% 




ANY 


R.. 


..6 


57.11.3331 


330 E 


1% 




ANY 


R.. 


..7 


57.11.3331 


330 E 


1% 




ANY 


D 




1^7 11 ■? it ;^ 


16 t 


1 % 




ANY 


R.. 


..9 


57. ii. 3331 


330 E 






ANY 


R.. 


.10 


57.11.3153 


15 k 


1% 




ANY 


R.. 


.11 


57.11.3331 


330 E 


1% 




ANY 


R.. 


.12 


57.11.3153 


15 k 


1% 




ANY 


R.. 


.13 


57.11.3000 


0 E 






ANY 


R.. 


.14 


57.11.3000 


0 E 






ANY 


R.. 


.17 


57.11.3222 


2.2 k 


1% 




ANY 


R... 


.19 


57.11.3222 


2.2 k 


1% 




ANY 


R.. 


.20 


57.11.3222 


2.2 k 


1% 




ANY 


R.. 


.21 


57.11.3103 


10 k 


1% 




ANY 


R... 


.22 


57.11.3154 


150 k 


1% 




ANY 


R... 


.23 


57.11.3182 


1.8 k 


1% 




ANY 


R... 


.24 


57.11.3273 


27 k 


1% 




ANY 


R... 


.25 


57.11.3220 


22 E 


1% 




ANY 


R... 


.26 


57.11.3102 


1 k 


1% 




ANY 


R... 


.27 


57.11.3223 


22 k 


1% 




ANY 


R... 


.28 


57.11.3109 


1 E 


1% 




ANY 


R... 


.29 


57.11.3109 


1 E 


1% 




ANY 


R... 


.30 


57.11.3220 


22 E 


1% 




ANY 


R... 


.31 


57.11.3153 


15 k 


1% 




ANY 


R... 


.32 


57.11.3000 


0 E 






ANY 


R... 


.34 


57.11.3103 


10 k 


1% 




ANY 


R... 


.40 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.41 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.42 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.43 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.44 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.45 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.46 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


R... 


.47 


57.11.3103 


10 K 


1% 




ANY 


RA.. 


.18 


58.01.8102 


1 K 


10% TRIMMPOT. 




ANY 


RZ.. 


.20 


57.99.2002 


3.3 k 


5%. SIP 10 




ANY 


RZ.. 


.30 


57.99.2002 


3.3 k 


5%. SIP 10 




ANY 


RZ.. 


.35 


57.99.2002 


3.3 k 


5%. SIP 10 




ANY 


S... 


..1 


55.03.0122 




TASTE. IMPULS 




ANY 


s... 


..2 


55.01.0168 




DIL-SWITCH. 8P 




ANY 


T... 


..1 1 


.022.628.00 




SWITCHING-TRANSFORMER 


St 


W... 


..1 1.010.112.64 


120 MM 


WRAP-DRAHT (VON IC 13/13 NACH IC 80/9) 


ST 


XF.. 


..1 


53.03.0118 




FUSE-HOLDER. 5*20 


LIEGEND 


ANY 


XIC. 


..2 


53.03.0172 




IC-SOCKEL, 40P 




ANY 


XIC. 


..5 


53.03.0173 




IC-SOCKEL. 28P 




ANY 


XIC. 


..6 


53.03.0173 




IC-SOCKEL. 28P 




ANY 


XIC. 


.13 


53.03.0173 




IC-SOCKEL, 28P 




ANY 


XIC. 


.15 


53.03.0168 




IC-SOCKEL, 16P 




ANY 


XIC. 


.16 


53.03.0168 




IC-SOCKEL, 16P 




ANY 


XIC. 


.20 


53.03.0172 




IC-SOCKEL, 40P 




ANY 


XIC. 


.40 


53.03.0172 




IC-SOCKEL, 40P 




ANY 


XIC. 


.60 


53.03.0172 




IC-SOCKEL, 40P 




ANY 


XIC. 


.80 


53.03.0172 




IC-SOCKEL, 40P 




ANY 


Y... 


..1 


89.01.0560 




QUARZ 4.9152 MHZ 




ANY 


REMARKS: 














MANUFACTURERS: 


St * STUDER / Ph = PHILIPS / So = SONY 






ABBREVIATIONS: 


CER * CERAMIC / FILM 


= FILM TYPE / XF = 


CLAMP FOR FUSES / 








XIC = IC SOCKET 










1 


.328.602.22 


CR REMBUS + PROC. , ESE 


LAR91/02/1500 





EDITION: OKTOBER 1995 





UP- DATE Remotes Section 4 



STUDER D820 




EDITION: OKTOBER 1995 










STUDER D820 MCH 



UP- DATE Remotes Section 4 



ALREMBUS + UP PCB 1.328.612.23 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 




Ad ..POS.. 


..REF.No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


MP. 


...8 


37.01.0101 




TELLERFEDER D 3.2/ 8 * 0.3 


ANY 


RZ....9 


57.88.4332 


8 * 3.3 K, 2%, SIP 9 


ANY 


MP. 


...9 


37.01.0101 




TELLERFEDER D 3.2/ 8 * 0.3 


ANY 


RZ...10 


57.88.4102 


8 * IK, 2%, SIP 9 


ANY 


HP. 


..10 


50.20.0404 




ISOLIERDURCHFUEHRUNG D 6. 0/3. 5 


ANY 
























S 1 


55.15.0130 


1 TASTE 1*A, IMPULS GR 


ANY 


MP. 


..11 


50.20.0404 




ISOLIERDURCHFUEHRUNG D 6. 0/3. 5 


ANY 


S 2 


55.15.0130 


1 TASTE 1*A, IMPULS GR 


ANY 


nr. 


. .iC 


o0.20.u30o 




iu CiLK) uLinntKscntiBt utitiiti 


ANY 


3 3 


o5.uj.uio6 


6"A, uIl 5Wi iCri 


HPIT 


MP. 


..13 


50.20.0317 




TO 218 GLIMMERSCHEIBE 6EFETTET 


ANY 










MP. 


..14 


21.53.9354 




Z-SCHRAUBE IS, M 3 * 6 m. Sich'scheibe ANY 


T 1 1 


.022.628.00 


SWITCHING TRANSFORMER 


ST 


MP. 


..15 


21.53.9354 




Z-SCHRAUBE IS . M 3 * 6 m. Sich'scheibe ANY 










MP. 


..18 


1.010.022.22 




NIETMUTTER M3*25 


ANY 


W 1 


57.11.3000 


0 E 0207 , MF 


ANY 


MP. 


..19 


1.010.022.22 




NIETMUTTER M3*25 


ANY 


W 3 


57.11.3000 


0 E 0207 , MF 


ANY 


MP. 


..20 


1.010.098.27 




DIST.-BOLZEN 2.3nmi 


ANY 


W 5 


57.11.3000 


0 E 0207 , MF 


ANY 
















W 7 


64.01.0104 


DRAHT FUER KORREKTUR 


ANY 


MP. 


..21 


1.010.098.27 




DIST.-BOLZEN 2.3iran 


ANY 










MP. 


..22 


1.010.002.61 




UNTERLAGE ZU TRAFO 


ANY 


XF....1 


53.03.0116 


5 * 20 PRINT-STEHEND 


ANY 


MP. 


..23 


1.010.115.51 




ETIKETTE SICHERUNG 


ST 










MP. 


..24 


1.101.001.21 




ETIKETTE HARDWARE 21 


ST 


XIC...3 


53.03.0173 


DIL 28-POL 


ANY 


MP. 


..25 


43.01.0108 




ESE-WARNSCHILD 


ANY 


XIC...4 


53.03.0173 


DIL 28-POL 


ANY 


MP. 


..26 


89.01.1499 




QUARZ-UNTERLA6E 


ANY 


XIC...5 


53.03.0172 


DIL 40-P0L 


ANY 
















XIC...7 


53.03.0172 


DIL 40-P0L 


ANY 


P.. 


..1 


54.14.2005 




STECKER 


50 P , SN, GERADE 


ANY 


XIC...8 


53.03.0172 


DIL 40-P0L 


ANY 


P.. 


..2 


54.14.2003 




STECKER 


26 P , SN, GERADE 


ANY 


XIC...9 


53.03.0172 


DIL 40-P0L 


ANY 


P.. 


..3 


54.02.0320 




FLACH 


2. 8*0.8, GERADE 


ANY 










P.. 


..4 


54.02.0320 




FLACH 


2. 8*0. 8, GERADE 


ANY 


XIC..14 


53.03.0165 


DIL 20-P0L 


ANY 


P.. 


..5 


54.14.2001 




STECKER 


10 P . SN. GERADE 


ANY 


XIC..20 


53.03.0173 


DIL 28-POL 


ANY 


P.. 


..6 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63 H«11.3 


ANY 










P.. 


..7 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63 H«11.3 


ANY 


XIC..21 


53.03.0168 


DIL 16-POL 


ANY 


P.. 


..8 


54.01.0020 




STIFT .63 


*.63 H=11.3 


ANY 


XIC..25 


53.03.0168 


DIL 16-POL 


ANY 


P.. 


..9 


54.14.2001 




STECKER 


10 P , SN, GERADE 


ANY 










P.. 


.10 


54.02.0320 




FLACH 


2. 8*0. 8, GERADE 


ANY 


Y 1 


89.01.0560 


4.9152 MHZ 


ANY 


Q.. 


..1 


50.03.1510 




IRF 640 




ANY 


REMARKS; 








R.. 


..1 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 


MANUFACTURERS: 


St » STUDER / Ph « PHILIPS / So = SONY 




R., 


..2 


57.11.3562 


5.6 k 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


..3 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 


ABBREVIATIONS: 


CER = CERAMIC / 


FILM = FILM TYPE / XF » CLAMP FOR FUSES / 




R.. 


..4 


57.11.3100 


10 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 




XIC = IC SOCKET 






R.. 


..5 


57.11.3243 


24 k 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


..6 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 


. MF 


ANY 


1.328.612.23 AL 


?EMBUS + PROC. , ESE LAR93/07/1900 




R.. 


..7 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


..8 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


..9 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.10 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


.11 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


.12 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.13 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.14 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


.15 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.16 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R.. 


.17 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.18 


57.11.3104 


100 k 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.19 


57.11.3182 


1.8 k 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.20 


57.11.3101 


100 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.21 


57.11.3243 


24 k 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R.. 


.22 


57.11.3101 


100 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.23 


57.11.3103 


10 k 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.24 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.25 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.26 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.27 


67.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.28 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.29 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.30 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.31 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.32 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.33 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.34 


57.11.3220 


22 E 


1%. 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.35 


57.11.3102 


1 k 


1%. 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.36 


57.11.3471 


470 E 


1% 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.37 


57.11.3273 


27 k 


1%. 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.38 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.39 


57.11.3222 


2.2 k 


IV, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.40 


57.11.3222 


2.2 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.41 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.42 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.43 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.44 


57.11.3182 


1.8 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.45 


57.11.3153 


15 k 


1%. 0207 


MF 


ANY 










R... 


.46 


57.11.3223 


22 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.47 


57.11.3154 


150 k 


1%. 0207 


MF 


ANY 










R... 


.48 


57.11.3102 


1 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.49 


57.11.3331 


330 E 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.50 


57.11.3153 


15 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.51 


57.11.3103 


10 k 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.52 


57.11.3220 


22 E 


1%. 0207 


MF 


ANY 










R... 


.53 


57.11.3331 


330 E 


1%, 0207 


MF 


ANY 










R... 


.54 


57.11.3220 


22 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.55 


57.11.3109 


1.0 E 


1%, 0207 


. MF 


ANY 










R... 


.56 


57.11.3331 


330 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.57 


57.11.3109 


1.0 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










R... 


.58 


57.11.3331 


330 E 


1%, 0207 


, MF 


ANY 










RA.. 


..1 


58.01.8102 


1 k 


10% .5 W 


, PMG 


ANY 










RZ.. 


..1 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..2 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..3 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..4 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..5 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..6 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


, 2%. SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..7 


57.88.4332 




8 * 3.3 K 


. 2%, SIP 9 


ANY 










RZ.. 


..8 


57.88.4102 




8 * IK 


, 2%, SIP 9 


ANY 











EDITION: OKTOBER 1995 






UP- DATE Remotes Section 4 




C....31 59.06.0683 
C....32 59.06.0683 
C....33 59.06.0683 
C....34 59.06.0683 
C....35 59.06.0683 
C....36 59.06.0683 
C....37 59.06.0683 
C....39 59.06.0683 
C....40 59.06.0683 

C....41 59.06.0683 
C....42 59.06.0683 
C....43 59.06.0683 
C....44 59.34.2220 
C....45 59.34.2220 
C....46 59.06.0683 
C....47 59.06.0683 
C....48 59.06.0683 
C....49 59.06.0683 
C....50 59.06.0683 

C....51 59.06.0683 
C....52 59.06.0683 
C....53 59.06.0683 
C....54 59.06.0683 

DL....1 50.04.2129 
DL....2 50.04.2162 

IC....1 50.11.0122 
IC....2 50.17.1074 
IC....3 50.17.1032 
IC....4 50.17.1000 
IC....5 50.17.1165 
IC....6 50.17.1193 
IC....7 50.17.1138 
IC....8 50.17.1008 
IC....9 50.15.0120 
IC...10 50.17.1595 

IC...11 50.17.1014 
IC...12 50.17.1595 
IC...13 50.17.1597 
IC...14 50.17.1597 
IC...15 50.17.1595 
IC...16 50.17.1595 
IC...17 50.17.1595 
IC...18 50.17.1595 
IC...19 50.17.1645 
IC...20 50.17.1273 

IC...21 50.17.1595 
IC...22 50.17.1138 
IC...23 50.17.1595 
IC...24 50.17.1595 
IC...25 50.17.1595 
IC...26 50.17.1138 
IC...27 50.17.1673 
IC...28 50.14.0125 
IC...29 50.14.0125 

IC...31 50.14.0133 
IC...32 50.17.1541 
IC...33 50.17.1000 
IC...34 50.16.0119 
IC...35 50.17.1148 
IC...36 60.17.1074 
IC...37 50.17.1138 
IC...38 50.06.0541 
IC...40 50.17.1032 

IC...41 50.06.0541 
IC...42 50.06.1645 
IC...43 50.50.0010 



EDITION: OKTOBER 1995 



STUDER D820 MCH 



Ad ..POS REF. No... 



JSP...1 54.11.0126 
JSP...2 54.11.0126 
JSP...3 54.11.0126 



1 1.862.815.11 

2 28.99.0119 

3 28.99.0119 

4 43.01.0108 

5 1.328.625.01 

6 1.101.001.20 

7 1.010.015.50 

8 89.01.1499 



JUMPER CONNECTOR 
JUMPER CONNECTOR 
JUMPER CONNECTOR 



RIVETING NUT, 02. 5 * 10 
RIVETING NUT. 02.5 * 10 
ESE - Warnschild 
ETIK. PRINT. NR. 

ETIK. HAROWARE -20 
ISOLIERSCH. KEY 
ISOLIERSCH. QUARZ 



MANUFACTURERS: ST = STUOER, Ph = PHILIPS 



1. 328.625.24 RDP MICROPROCESSOR. ESE 






PARALLEL AUDIO INTERFACE 1.328.630.00 
- PAI Rembus + Processor 1.328.631.21 



Po'l-Op 3k 3 








UP- DATE Remotes Section 4 



STUDER D820 MCH 



PARALLEL AUDIO INTERFACE 1.328.630.00 



■ PAI Rembus + Processor 1.328.631.21 




EDITION: OKTOBER 1995 





STUDER D820 MCH 



UP- DATE Remotes Section 4 



PARALLEL AUDIO INTERFACE 1.328.630.00 
- PAI Backpanel 1.328.634.00 
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DESCRIPTION MANUFACTURER 
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J 1 54.13.0041 

J 2 54.13.0041 

J 3 54.13.0041 

J 4 54.13.0041 

J... 54.13.0041 

J 54.13.0041 

J 7 54.13.0041 

J 8 54.13.0041 

J 9 54.13.0041 

J....10 54.13.0045 



J.,..ll 

0....12 

J....13 

J....14 

J....15 

J...16 

J....17 

J....19 

J....20 

J....21 

J....22 

J....23 

J....24 

J....25 

J....26 

J....27 

J....28 

MP....1 
HP. ...2 
HP. ...3 
HP.. ..4 
HP.. ..5 
HP.. ..6 
HP.. ..7 
HP.... 8 
HP.... 9 
HP... 10 

HP... 11 
HP... 12 
HP... 13 
HP... 14 
HP... 15 
HP... 16 
HP. ..17 
HP. ..18 
HP. ..19 
HP. ..20 

HP.. .21 
HP.. .22 
HP... 23 
HP... 24 
HP... 25 
HP.. .26 
HP... 27 
HP... 28 
HP... 29 
HP... 30 

HP... 31 
HP. ..32 
HP... 33 
HP. ..34 
HP... 35 
HP ...36 
HP... 37 
HP... 38 
HP... 39 
HP. ..40 

HP.. .41 



HP ...44 
HP... 45 
HP ...46 
HP... 47 
HP ...48 
HP.. .49 
HP. ..50 

HP... 51 
HP... 52 
HP. ..53 
HP... 54 
HP... 55 
HP... 56 
HP.. .57 
HP.. .58 
HP. ..59 
HP... 60 

HP... 61 
HP... 62 
HP. ..63 
HP. ..64 
HP. ..65 
HP... 66 
HP.. .67 



54.13.0045 

54.13.0045 

54.13.0045 

54.13.0045 

54.13.0045 

54.13.0045 

54.13.0045 
54.11.2011 
54.11.2011 

54.11.2011 

54.11.2011 

54.11.2011 

64.11.2011 

54.11.2011 
54.11.2011 

54.11.2011 

64.11.2011 

1.328.634.11 

1.328.634.01 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 
1.010.035.64 

1.010.036.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 

1.010.035.54 
24.16.1030 
24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

24.16.1030 

1.010.032.54 
1.010.032.54 
1.010.032.54 
1.010.032.54 
1.010.032.54 
1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

1.010.032.54 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

22.01.8030 

23.01.2032 

23.01.2032 

23.01.2032 

23.01.2032 

23.01.2032 



-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

-TYPE 

EURO 

EURO 



EURO 

EURO 

EURO 

EURO 

EURO 

EURO 



9 POL.PRINT, 
9 POL. PRINT, 
9 POL. PRINT. 
9 POL.PRINT, 
9 POL.PRINT. 
9 POL.PRINT, 
9 POL.PRINT, 
9 POL.PRINT, 
9 POL.PRINT. 
50 POL.PRINT, 

50 POL.PRINT. 
50 POL.PRINT, 
50 POL.PRINT. 
50 POL.PRINT. 
50 POL.PRINT, 
50 POL.PRINT, 
50 POL.PRINT, 
3 • 32, 'YP C, 
3 » 32. *YP C, 



ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 

ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 
ACTION PIN 



3 * 32, "YP C, ACTION PIN 
3 * 32. "YP C, ACTION PIN 
3 * 32, 'YP C, ACTION PIN 
3 * 32. "YP C, ACTION PIN 
3 * 32. "YP C, ACTION PIN 
3 • 32, "YP C, ACTION PIN 
3 * 32. 'YP C. ACTION PIN 
3 * 32. ‘YP C. ACTION PIN 



PAI BACKfANEL 
NR-ETIICE-TE 5 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 
VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

VERRIEGELUNGS 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEHE 

SI-SCHEUE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEItE 

SI-SCHEIIE 

SI-SCHEIIE 

SI-SCHEUE 

SI-SCHEUE 

SI-SCHEUE 

SI-SCHEUE 

SI-SCHEUE 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

VERRIEGEIUNGS- 

MUHER H3 
MUTTER H3 
MUTTER H3 
MUTTER M3 
MUTTER M3 
MUTTER M3 
MUTTER M3 
MUTTER H3 
MUTTER M3 
MUTTER M3 

MUHER M3 
MUTTER M3 
MUTTER M3 
MUTTER H3 
MUTTER H3 
MUTTER H3 
U-SCHEIBE M3 
U-SCHEIBE M3 
U-SCHEIBE M3 
U-SCHEIBE M3 

U-SCHEIBE M3 



PCB 
* 20 

GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 

GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 



50-POL. 

50-P0L. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 

50-POL. 



-GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 

GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 
GEWINDEBOLZEN F. 



9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 



9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 

9-POL. 



EDITION: OKTOBER 1995 





UP- DATE Remotes Section 4 STUDER D820 MCH 




PARALLEL AUDIO INTERFACE 1.328.630.00 
■ PAI Backpanel 1 .328.634.00 



Ad ..POS REF.No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



HP... 72 23.01.2032 U-SCHEIBE M3 

HP... 73 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP... 74 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP. ..75 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP. ..76 23.01.2032 U-SCHEIBE M3 

HP.. .77 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP. ..78 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP. ..79 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP. ..80 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 

HP... 81 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 ANY 

HP... 82 23.01.2032 U-SCHEIBE H3 ANY 

HP.. .83 1.328.634.02 NIETHUTTER H3 x 5.7; PRINT 2.4 wi St 

HP. ..84 1.328.634.02 NIETHUTTER H3 x 5.7; PRINT 2.4 im St 

HP... 85 1.010.035.54 VERRIEGELUNGS-GEWBOLZEN F. 9-POL. PRINT St 

HP... 86 1.010.035.54 VERRIEGELUNGS-GEWBOLZEN F. 9-POL. PRINT St 

HP... 87 24.16.1030 SI-SCHEIBE ANY 

HP... 88 24.16.1030 SI-SCHEIBE ANY 

P....18 54.13.0026 D-TYPE 9 POL. PRINT AHP 

REHARKS: 

MANUFACTURERS: 

St = STUDER / Ph = PHILIPS / So - SONY 



ABBREVIATIONS: 

CER = CERAMIC / FILM = FILM TYPE / XF = CLAMP FOR FUSES / 

XIC = IC SOCKET 

1.328.634.00 PAI BACKPANEL RU 89/12/2000 

END 




EDITION: OKTOBER 1995 






REMBUS TERMINATION PLUG 1.862.423.00 







